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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1989 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Μ. 2121.3/1/89 

Τροποποίηση Κανονισμού Εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 68 του Ν.Δ. 187/73 περί ΚΔΝΔ. 
β) Το Π.Δ. 416/86 (ΦΕΚ 193Α/2.12.86) «Τροποποίηση και συ¬ 
μπλήρωση του Π.Δ. 307/73 περί οργανώσεως και διοικήσεως των 
ΚΕΣΕΝ,,. 

γ) Το Π.Δ. 591/88 (ΦΕΚ 286Α/20.12.88). 
δ) Την απόφασή μας αριθμ. 80305/1846/86/5.11.86 (ΦΕΚ 
839Β/4.12.86) «Κύρωση Κανονισμού εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ». 

ε) Την απόφασή μας αριθμ. 80305/1241/87/11.8.87 (ΦΕΚ 
497Β/16.9.87) «Τροποποίηση του Κανονισμού εκπαίδευσης ΚΕ¬ 
ΣΕΝ,,. 

στ) Την αριθμ. 2/2.2.89 γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των 
ΑΔΣΕΝ, αποφασίζουμε: 

1) Το άρθρο 9 του ΚΕ/ΚΕΣΕΝ συμπληρώνεται όπως παρακάτω με 
τις παραγράφους 6 και 7. 

6. Κατ’ εξαίρεση στο τμήμα Ραδιοηλεκτρονικών Β τάξης του ΚΕ¬ 
ΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε εγγράφονται και φοιτούν όσοι κατέχουν το δίπλωμα 
Ραδιοτηλεγραφητού Α τάξης με τις ίδιες προϋποθέσεις των υποψηφίων 
Ραδιοτηλεγραφητών Α τάξης εκτός του πιστοποιητικού Υπηρεσίας, και 
των προβλεπομένων στο άρθρ. 5 παρ. 1 του Π.Δ. 591/88. 

7. Στον Δ κύκλο του τμήματος Ραδιοηλεκτρονικών Β τάξης του ΚΕ¬ 
ΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε δύνανται να εγγραφούν και οι κάτοχοι του πιστοποιητι¬ 
κού αποφοίτησης του ΚΕΣΕΝ/Ρ/Τ. 

2) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 του ΚΕ/ΚΕΣΕΝ που τρο¬ 
ποποιήθηκαν με την απόφαση αριθμ. 80305/1241/87/11.8.87 
(ΦΕΚ 497Β/16.9.87) αντικαθίστανται όπως παρακάτω: 

Ια) Τα μαθήματα που διδάσκονται στους υποψηφίους Πλοιάρχους Α 
τάξης, υποψηφίους Μηχανικούς Α και Β τάξης και Ραδιοηλεκτρονικούς 
Α τάξης, συνθέτουν τρεις (3) ανεξάρτητους κύκλους σπουδών εκτός των 
υποψηφίων Πλοιάρχων Β τάξης και Ραδιοηλεκτρονικών Β τάξης που 
συνθέτουν τέσσερις (4) κύκλους σπουδών, όπως μνημονεύονται στα άρ¬ 
θρα 22, 23, 24, 25, 26 και 27. 

1β) Τα μαθήματα που διδάσκονται: 

α) Στους υποψήφιους απόκτησης πιστοποιητικού του τμήματος Χει¬ 
ριστών Γενικής χρήσης. 

β) Υποψήφιους Πλοιάρχους Γ τάξης, 
γ) Υποψήφιους Ραδιοτηλεγραφητές Β τάξης, 
δ) Υποψήφιους Πρακτικούς Πλοιάρχους και 
ε) Υποψήφιους Κυβερνήτες Α - Β .- Γ τάξης και Κυβερνήτες Ρυ¬ 
μουλκών, μνημονεύονται στα άρθρα 28 και 29. Τα μαθήματα αυτά δι¬ 
δάσκονται στο ΚΕΣΕΝ/Ρ/Η-Ρ/Ε, 


2) Η σειρά φοίτησης στους ανωτέρω κύκλους γίνεται με ελεύθερη 
επιλογή των υποψηφίων εκτός του τμήματος Ραδιοηλεκτρονικών Β τά¬ 
ξης του ΚΕΣΕΝ/Ρ/Η-Ρ/Ε που η φοίτηση είναι σειριακή εφόσον έχουν 
τα νόμιμα προσόντα εγγραφής και οι δυνατότητες του Κέντρου το επι¬ 
τρέπουν. 

3) Τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 του ΚΕ/ΚΕΣΕΝ αντικαθίστανται 
όπως παρακάτω: 

Άρθρο 26 

ΤΜΗΜΑ: Ραδιοηλεκτρονικών Α τάξης 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα που αποτελείται κάθε κύκλος 
για την απόκτηση του πιστοποιητικού αποφοίτησης του τμήματος Ρα- 
διοηλεκτρονικού Α τάξης έχουν ως εξής: 


α/α 

Μάθημα 

Ώρες διδασκαλίας 


ΚΥΚΛΟΣ Α 


1 . 

Ηλεκτρολογικά συστήματα πλοίου 

60 

2. 

Εργαστήρια ηλεκτρολογικών συστημάτων 



πλοίου 

59 

3. 

Ηλεκτρονικά ισχύος 

35 

4. 

Εργαστήριο ηλεκτρονικών ισχύος 

35 



189 


ΚΥΚΛΟΣ Β 


1 . 

Ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρονικά 



συστήματα πλοίων (θεωρία) 

45 

2. 

Ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρονικά 



συστήματα πλοίων (εργαστήρια) 

60 

3. 

Συμπτωματολογία βλαβών 

74 

4. 

ΔΚΡ-ΟΜϋ55 (Νέες διατάξεις) 

10 
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ΚΥΚΛΟΣ Γ 


1 . 

Συστήματα αυτόματου ελέγχου (ΣΑΕ) 

60 

2. 

Εργαστήριο συστημάτων αυτόματου 



ελέγχου 

50 

3. 

Υπολογιστές στον έλεγχο συστημάτων 



πλοίου 

49 

4. 

Η/Υ σε ναυτιλιακές εφαρμογές 

30 



189 


Γενικό σύνολο ωρών διδασκαλίας, 567 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Άρθρο 27 

ΤΜΗΜΑ: Ραδιοηλεκτρονικών Β τάξης 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα που αποτελείται κάθε κύκλος 
για απόκτηση πιστοποιητικού αποφοίτησης Ραδιοτηλεγραφητή Α τάξης 
και πιστοποιητικού αποφοίτησης του τμήματος Ραδιοηλεκτρονικών Β 
τάξης έχουν ως εξής: 


α/α 

Μάθημα 

Ώρες διδασκαλίας 


ΚΥΚΛΟΣ Α 


1. 

Ηλεκτρονική θεωρία 

55 

2. 

Εργαστήριο ηλεκτρονικών 

65 

3. 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

44 

4. 

Θεωρία επικοινωνιών 

25 
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ΚΥΚΛΟΣ Β 


1. 

Ψηφιακή Λογική I 

40 

2. 

Εργαστήριο Ψηφιακής Λογικής I 

40 

3. 

Ραδιοτηλετυπικές επικοινωνίες 

45 

4. 

Συμπτωματολογία βλαβών 

40 

5. 

ΝΗΟ 1 

24 
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ΚΥΚΛΟΣ Γ 


1. 

ΝΗΟ 2 (ΚΑϋΑΚ) 

70 

2. 

Δορυφορικές επικοινωνίες 

60 

3. 

Ψηφιακή Λογική II 

25 

4. 

Εργαστήριο Ψηφιακής Λογικής II 

34 
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ΚΥΚΛΟΣ Δ 


1. 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίου 



(θεωρία) 

50 

2. 

Εργαστήρια ηλεκτρολογικών εγκαταστά- 



σεων πλοίου 

55 

3. 

Παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου 



και ασφάλειας 

50 

4. 

Εισαγωγή Σ.Α.Ε. ΤΚΑΝ5ϋΙΙ0ΕΚ5 (θε- 



ωρία - εργαστήριο) 

34 
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Γενικό σύνολο ωρών διδασκαλίας 

756 


Άρθρο 28 

Τμήμα ειδικής εκπαίδευσης χειριστών γενικής χρήσης και περιορι- 
σμένης χρήσης. 

Α) Γενικής χρήσης 


α/α 

Μάθημα 

Ώρες διδασκαλίας 

ΐ. 

Κανονισμός ραδιοεπικοινωνιών 

45 

2. 

Εισαγωγικές γνώσεις στη ραδιοθεωρία 

35 

3. 

Ραδιοτηλετυπικές επικοινωνίες 

25 

4. 

Δορυφορικές επικοινωνίες 

35 

5. 

Παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου 
και ασφάλειας 

35 


Σύνολο ωρών διδασκαλίας 

175 

Β) Περιορισμένης χρήσης 


Οι ώρες διδασκαλίας και τα μαθήματα που διδάσκονται οι υποψήφιοι 
Πλοίαρχοι Γ' τάξης και υποψήφιοι Πρακτικοί Πλοίαρχοι, Κυβερνήτες 
Α, Β και Γ τάξης και υποψήφιοι Κυβερνήτες ρυμουλκών έχουν ως εξής: 

α/α 

Μάθημα 

Ώρες διδασκαλίας 


1. Ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες 35 


2. Παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου 

και ασφάλειας 35 

Σύνολο ωρών 70 

Άρθρο 29 

Τμήμα ειδικής εκπαίδευσης: Ναυτικών ηλεκτρονικών οργάνων 
(Ν.Η.Ο) 

Οι ώρες διδασκαλίας, ο τρόπος και τα μαθήματα που διδάσκονται οι 
υποψήφιοι Πλοίαρχοι Γ' τάξης και Ραδιοτηλεγραφητές Β τάξης έχουν 
ως εξής: 


α/α Μάθημα Ώρες διδασκαλίας 


1 . 

Αυτόματα πηδάλια, δρομόμετρα, βυθόμε- 



τρα 

35 

2. 

Γ υροπυξιδες 

70 

3. 

Ραδιογωνιόμετρα (Μόνο για Κ/Ι)* 

10 

4. 

ΒΑϋΑΚ (Μόνο για Κ/Ι)** 
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* Το μάθημα «ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ» για τους υποψηφίους Ραδ/τές Β τάξης 

διδάσκεται απογευματινές ώρες. 

* Το μάθημα ΚΑϋΑΚ για τους υποψηφίους Ραδ/τές Β τάξης διδάσκεται από το 
ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων. 

4) Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ΚΕ/ΚΕΣΕΝ που τροποποιή¬ 
θηκε με την απόφαση αριθμ. 80305/1241/87/11.8.87 (ΦΕΚ 
497Β/16.9.87) αντικαθίστοινται όπως παρακάτω: 

4. Ο αποτυχών στο μάθημα των Αγγλικών δικαιούται να επανεξετά¬ 
ζεται σε κάθε επόμενη εξεταστική περίοδο μέχρι να πετύχει. 

Οι επανεξετάσεις της παραγράφου αυτής γίνονται μέσα στην προθε¬ 
σμία που προβλέπεται από το άρθρο 14. 

5) Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 36 του ΚΕ/ΚΕΣΕΝ που προ¬ 
στέθηκαν με την απόφαση αριθμ. 80305/1241/87/11.8.87 (ΦΕΚ 
4597Β/16.9.87) αντικαθίστανται όπως παρακάτω: 

5. Ειδικά για τους υποψήφιους Ραδιοτηλεγραφητές Α τάξης και υπο¬ 
ψήφιους προς απόκτηση πιστοποιητικού αποφοίτησης του τμήματος 
Ραδιοηλεκτρονικών Α και Β τάξης του ΚΕΣΕΝ/Ρ/Η-Ρ/Ε που η φοί¬ 
τηση είναι σειριακή κάι που απέτυχαν σε μάθημα ή μαθήματα επανεξέ¬ 
ταση δικαιούνται μόνο όσοι συγκέντρωσαν άνω του 45% του ανώτατου 
ορίου βαθμολογίας (δηλαδή 46-59%). Αποτυχόντες σε μικρότερη 
βαθμολογία υποχρεούνται σε επαναφοίτηση του μαθήματος ή μαθημά¬ 
των. Η επαναφοίτηση είναι δυνατόν να γίνει στον αμέσως επόμενο κύ¬ 
κλο, εφόσον υπάρχει και ο οποίος θα περιέχει στο πρόγραμμά του το μά¬ 
θημα στο οποίο ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να επαναφοιτήσει. 

6. Για τους υποψήφιους Ραδιοτηλεγραφητές Α τάξης και υποψήφιους 
προς απόκτηση πιστοποιητικού αποφοίτησης του τμήματος Ραδιοηλε¬ 
κτρονικών Α και Β τάξης που επανεξετάζονται σύμφωνα με τις παρα¬ 
γράφους 2 και 5 του άρθρου αυτού, ως εξεταστικοί περίοδοι για τα μα¬ 
θήματα στα οποία απέτυχαν ορίζονται οι εξετάσεις κάθε κύκλου στο 
πρόγραμμα του οποίου περιέχεται το μάθημα αυτό καθώς και στις εξε¬ 
τάσεις κάθε Δ κύκλου. 

6) Στο άρθρο 18 παρ. 1 (Ακροατές) του ΚΕ/ΚΕΣΕΝ διαγράφονται 
οι λέξεις «και Ρ/Ι Α τάξης». 

7) Το άρθρο 40 (Επιδότηση) του ΚΕ/ΚΕΣΕΝ αντικαθίστανται όπως 
παρακάτω: 

Στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής 
τους φοίτησης για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχων ή Μηχανικών 
Α και Β τάξης και ΡΗ-ΡΕ Α και Β τάξης καταβάλλεται επιδότηση. Το 
ύψος της επιδότησης καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση. 

8) Το παράρτημα Ε του ΚΕ/ΚΕΣΕΝ αντικαθίστανται εξ’ ολοκλήρου 
όπως παρακάτω: 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Αναλυτική ύλη μαθημάτων που διδάσκονται στα διάφορα τμήματα 
και τους διάφορους κύκλους του ΚΕΣΕΝ Ραδιοηλεκτρονικών - Ραδιοε¬ 
πικοινωνιών. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

Τμήμα: Ραδιοηλεκτρονικών Α' Τάξης 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή 
Διάρκεια εξέταξης: 3 ώρες 

Σύστημα ερωτήσεων: 100 ερωτήσεις με το σύστημα Βίοοιη (πολλα¬ 
πλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

1.0. Εισαγωγή στις ηλεκτρολογικές εγκταστάσεις πλοίου 

- Επανάληψη βασικών κανόνων ηλεκτροτεχνίας, προστασία από το 
ηλεκτρικό ρεύμα. 

- Δίκτυα ισχύος, φωτισμού και εσωτερικής επικοινωνίας. 

- Χρησιμοποιούμενες τάσεις. 

- Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων [διακόπτες φωτισμού και 
ισχύος αυτόματοι διακόπτες, ασφάλειες, καλώδια, κιβώτια διακλαδώ- 
σεως, πίνακες ελέγχου και διανομής (ανοιχτής και κλειστής προσό- 
ψεως)]. 

2.0. Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

2.1. Συστήματα παραγωγής και διανομής Ε.Ρ. (εναλλακτήρες, ρύθ¬ 
μιση τάσεως εναλλακτήρων, πίνακες εναλλακτήρων, παράλληλη λει¬ 
τουργία εναλλακτήρων, πηγές ανάγκης, σύστημα φωτισμού, διάταξη 
λήψεως ρεύματος από την ξηρά). 

2.2. Συστήματα παραγωγής και διανομής Σ.Ρ. (γεννήτρια Σ.Ρ., πί¬ 
νακες γενήτριών Σ.Ρ., ρύθμιση τάσεως γεννητριών Σ.Ρ., παράλληλη 
λειτουργία γεννητριών Σ.Ρ., σύστημα με δύο και τρεις αγωγούς, σύ¬ 
στημα φωτισμού, πηγές ανάγκης). 

3.0. Ηλεκτροκίνηση μηχανημάτων 

3.1. Ηλεκτρική κίνηση με Σ.Ρ. (Κινητήρες Σ.Ρ., εκκίνηση και έλεγ¬ 
χος της ταχύτητας και φοράς περιστροφής κινητήρων Σ.Ρ., ρυθμιστής 
στροφών ΨβπΙ - Ιοοηαπί, αντιστροφή της φοράς περιστροφής και με¬ 
ταβολής της ταχύτητας κινητήρα Σ.Ρ., διεγέρτριες γεννήτριας και κινη¬ 
τήρα). 

3.2. Ηλεκτρική κίνηση με Ε.Ρ. (Κινητήρες Ε.Ρ., μονοφασικοί κινη¬ 
τήρες Ε.Ρ., σύγχρονοι κινητήρες - επεξήγηση βασικού κυκλώματος 
στην κίνηση με Ε.Ρ. και χειρισμοί. 

4.0. Ηλεκτρικά Δίκτυα πλοίων 

Εγκατάσταση και έλεγχος τυπικών δικτύων και συστημάτων θέρ¬ 
μανσης μαγειρείων, εξαερισμού, κ.λπ. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΟΙΟΥ 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική 
Διάρκεια εξέταξης: Κατά την κρίση της επιτροπής 
Σύστημα εξέτασης: Συμπλήρωση «Κάρτας έργου» που αναφέρεται 
στο προσάστημα 4. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της 
πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα αντιστοι¬ 
χεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

Γεννήτριες Σ.Ρ. (Ξένης, Παράλληλης και Σύνθετης διέγερσης). 
Λειτουργία χωρίς φορτίο, Λειτουργία με φορτίο. Χαρακτηριστική ευ¬ 
θεία, Κρίσιμος αριθμός στροφών. Χαρακτηριστική φορτίσεως ν=Γ (Ιφ). 
Κινητήρες Σ.Ρ. (Σειράς και παράλληλης Διέγερσης). 

Χάραξη χαρακτηριστικής η=Ρ (Ιδ) 

Π=Ε (Ιφ) 

Ι-Γ (Ιφ) 

Λειτουργία ζεύξεως Ηλεκτρικών Μηχανών Ψ&πΐ - Ιβοπβπΐ 
Τριφασικοί Εναλλακτήρες 

Χαρακτηριστικά στοιχεία λειτουργίας των εναλλακτήρων (Ηλεκτρε¬ 
γερτική δύναμη, Συχνότητα της εναλλασσόμενης ΗΕΔ, Λειτουργία του 
εναλλακτήρα με φορτία, Διακύμανση τάσεως, Ισχύς). 

Παράλληλη ζεύξη τριφασικών εναλλακτήρων 
(Παραλληλισμός εναλλακτήρων) 

Σύγχρονοι κινητήρες (τριφασικοί) 

(Γενικά χαρακτηριστικά τους). 

Ασύγχρονοι επαγωγικοί τριφασικοί κινητήρες 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λειτουργίας των επαγωγικών τρι¬ 
φασικών κινητήρων [διολίσθηση (5), Ροπή στρέψεως (I), Μηχανική 
ισχύς (Ν), βαθμός αποδόσεως (η)]. 

Τριφασικοί κινητήρες με βραχυκυκλωμένο. δρομέα. 

Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες με δακτυλίους 


Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λειτουργίας των κινητήρων με δα¬ 
κτυλίους (πολική τάση, συγχνότητα και ένταση του ηλεκτρικού ρεύμα¬ 
τος στο δρομέα, ροπή στρέψεως (I), συντελεστής ισχύος (συνφ), μετα¬ 
βολή της τάσεως τροφοδοτήσεως). 

Μονοφασικοί ασύγχρονοι κινητήρες 

Γενικά, Κινητήρες με πυκνωτή εκκινήσεως, Κινητήρες με αντίσταση 
εκκινήσεως, Έλεγχος τυλιγμάτων και κινητήρων. 

Κινητήρες Ε.Ρ. με συλλέκτες 

Μονοφασικοί κινητήρες σειράς με συλλέκτη, κινητήρες αντιδρά- 
σεως. 

Μετασχηματιστές ισχύος 

Λειτουργία Μ/Τ με και χωρίς φορτίο, κατασκευή τυλιγμάτων Μ/Τ, 
συμβολισμός ακροδεκτών στους Μ/Τ, παράλληλη λειτουργία Μ/Τ. 

Μετατροπείς - Ανορθωτές 

Ζεύγος κινητήρα Ε.Ρ. - γεννήτρια Σ.Ρ. 

Ανόρθωση Ε.Ρ. με λυχνίες υδραργύρου, ξηρούς ανορθωτές. 

Κυκλώματα Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Συνδεσμολογίες βασικών κυκλωμάτων φωτισμού, θέρμανσης, μα¬ 
γειρείων, εξαερισμού. 

Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή 

Διάρκεια εξέταξης: 2 ώρες 

Σύστημά ερωτήσεων: 50 ερωτήσεις με το σύστημα Βίοοηι (πρλλα- 
πλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά ανορθωτών 

Δίοδος, θυρίστορ, πυροδότηση θυρίστορ, σβήσιμο θυρίστορ. 

2. Μορφές φορτίων 

Ωμικό φορτίο. Επαγωγικό φορτίο, χωρητικό φορτίο και μικτό φορ¬ 
τίο. 

3. Βασικά κυκλώματα 

- Διφασικές γέφυρες, απώλεια ισορροπίας στην εναλλαγή. 

- Τριφασικές γέφυρες. 

- Κυκλώματα παραγωγής παλμών με τρανζίστορ ΙΠΤ και ΙΚΙΑΟ. 

- Ποτενσιόμετρα. 

4. Έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών 

Ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον αυτόματο 
έλεγχο συγχρονισμού, καταμερισμού φορτίου και αυτόματης ρύθμισης 
τάσεως. 

5. Αναστροφείς - Μετατροπείς (ΙηνβΓίεΓδ — οοηνβΓίβΓδ) 

- Λειτουργία μονοφασικών και τριφασικών αναστροφέων. 

- Λειτουργία ανορθωτού μετατροπέα. 

- Λειτουργία τμήματος μετατροπής. Σ.Ρ. σε ΕΝ, αναστροφέας. 

6. Ηλεκτρικά δίκτυα πλοίων 

Βασικά διαγράμματα λειτουργικών δικτύων, βαρούλκων, εργατών, 
τηλεγράφου μηχανοστασίου. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση της επιτροπής. 

Σύστημα ερωτήσεων: Συμπλήρωση «Κάρτας έργου» που αναφέρεται 
στο Προσάρτημα 4. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της 
πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας θα αντι¬ 
στοιχεί ένας καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

1. Κύκλωμα και έλεγχος κυκλώματος με μεμονομένα ΐΗγπβΙοΓ. 

2. Έλεγχος κυκλώματος ΐΗγπβΙΟΓ πλήρους κύματος. 

3. Κύκλωμα ΐΙινπβΙΟΓ για Ε.Ρ. 

4. Κύκλωμα και έλεγχος κυκλώματος πυροδότησης (ΐπ§§βΓ με 

υ.ι.ι. 

5. Έλεγχος μονάδας ελέγχου στροφών, βασικό κύκλωμα. 

6. Κύκλωμα και έλεγχος κυκλώματος σύγχρονων μετατροπέων. 

7. Κύκλωμα και έλεγχος κυκλώματος με διφασική γέφυρα. 

8. Ηλεκτρονικό κύκλωμα αυτομάτου ελέγχου συγχρονισμού γεννη- 
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τρ'.ών, καταμερισμού φορτίου και αυτόματης ρύθμισης τάσης. Έλεγχος 
καλής λειτουργίας τόυ κυκλώματος. 

9. Κύκλωμα αυτόματης εκκίνησης και ελέγχου στροφών κινητήρα, 
έλεγχος του κυκλώματος. 

10. Έλεγχος βασικών δικτύων και συσκευών που συνθέτουν σύ¬ 
στημα ηλεκτροκίνησης πηδαλίων, βαρούλκών, εργατών, τηλεγράφου 
μηχανοστασίου. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Σύστημα ερωτήσεων: 100 ερωτήσεις με το σύστημα Βίοοητ (πολλα¬ 
πλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

1. Μαγνητόφωνα 

Αποθήκευση ήχου. Εγγραφή επί μαγνητοταινίας. Συστήματα εγγρα¬ 
φής. Σφάλματα και θεραπεία μαγνητικών εγγραφών. Μαγνητόφωνο. 
Εγγραφή, σβήσιμο, επανάληψη. Διάγραμμα δια τετραγωνιδίων ενός 
σύνθετου συστήματος εγγραφής. Ταλαντωτής καμπύλης και διαγρα¬ 
φής. Εξισορρόπιση. 

2. Ενισχυτής μετάδοσης ήχου 

- Διάγραμμα δια τετραγωνιδίων ενός ενισχυτή. 

- Βαθμίδα μίξεως με επιλογική ή ταυτόχρονη μετάδοση από: 

α) Μικρόφωνα ΙΑ 

β) ΡίοΙτ ιιρ 

γ) Μαγνητόφωνο κλπ. 

- Βαθμίδα εξόδου για σύνδεση πολλών μεγαφώνων, για κάλυψη 
ακρόασης ολόκληρου του πλοίου. 

- Επιλογική*ακρόαση σε μέρος ή μέρη του πλοίου. 

3. Τηλεφωνικό Κέντρο 

Δομή ενός τηλεφωνικού κέντρου. Επιλογή μέσω κέντρου και αυτό¬ 
ματη επιλογή. Χρήση ηλεκτρονόμων. Ηλεκτρονικά κέντρα. Μαγνητικά 
τηλέφωνα. 

4. Τηλεόραση νΜβο 

- Παλμοί συγχρονισμού. Διάγραμμα τηλεόρασης. Ενισχυτής εικό¬ 
νας. Τμήμα φωτεινότητας εικόνας. Τμήμα χρωμικότητας. Μεταλλά¬ 
κτης ΡΑΕ. Μεταλλάκτης 3Ε0ΑΜ. Διευκρινιστής συχνότητας. Ενισχυ¬ 
τής Κ.Ο.Β. Χρωμο-ενισχυτής. ,Ταλαντωντής και ενισχυτής πλαισίων. 
Ταλαντωντής και ενισχυτής γραμμών. Παραγωγή Ι.Ι.Τ. Συνδεσμολο¬ 
γίες οθόνης. Απομαγνήτιση οθόνης. Μονάδα τροφοδοσίας δέκτη. 

- Διάγραμμα δια τετραγωνιδίων νίάβο μαγνητοφώνου. Εγγραφή 
νϊίΐβο. Προγραμματισμός εγγραφής ταινιών από την Ι.ν. Μηχανισμός 
κίνηση ταινίας. Έλεγχος ταχύτητας ταινίας. 

5. Ημερολόγιο Δεδομένων (ϋαΐ3 1ο§βι·) 

Αισθητήρια ταχύτητας. Βασικές αρχές ενός ηλεκτρομαγνητικού ημε¬ 
ρολογίου δεδομένων. Φαινόμενο ϋοορΙοΓ. Χρησιμοποίηση του φαινομέ¬ 
νου ϋοορΙβΓ και των ακουστικών ήχων (βοη&τ) για την μέτρηση της τα¬ 
χύτητας πλοίου. 

6. Ραδιοτηλετυπική μονάδα δίΐοτ 

- Γ ενικά περί λειτουργίας της μονάδας 3 ϊΙογ (βασικές αρχές λειτουρ¬ 
γίας, εργασίες που πρέπει να γίνουν από το (δίΐοΐ"). 

- Ανάλυση κυκλωμάτων αποδιαμορφωτού, αυτόματης έναρξης λει¬ 
τουργίας και διαμορφωτού. 

- Κυκλώματα τροφοδοσίας δϊΐοτ 

- Κύκλωμα ζεύξης με κεραία. 

7. Επίγειος σταθμός πλοίου (δΐ3ηά3π1 - Α) 

- Σύστημα τροφοδοσίας του συστήματος. 

- Ανάλυση κυκλωμάτων ελέγχου κεραίας, ενισχυτού χαμηλών θο¬ 
ρύβων (ΕΝΑ), κύριας ηλεκτρονικής μονάδας [διαμόρφωσης - αποδια- 
μόρφωσης, δημιουργίας καναλιών ΤΌΜ - ΤΓ1ΜΑ και Ε0Μ-ΕΟΜΑ, 
πολυπλέκτη, μονάδας χειρισμών ((XII), μονάδας οπτικών ενδείξεων 
(νϋΙΙ), μονάδας εκτυπωτή (ΡΚΙΝΤΕΚ). 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση της επιτροπής 

Σύστημα εξέτασης: Συμπλήρωση «Κάρτας έργου» που αναφέρεται 
στο προσάρτημα 4. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο-της 
πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος εξέτασης: Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα αντιστοιχεί 
ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 


1. Ταλαντωτής σβησίματος εγγραφής. Ταχύτητα και ρύθμιση ταχύ¬ 
τητας κινητήρα. Μονάδα εξισορρόπισης. 

2. Ενισχυτής μικροφώνου με είσοδο 2 πιν και έξοδο 0,707 V βαθ¬ 
μίδα μίξεως 5 εισόδων. Τελικός ενισχυτής 10 Ψ. Μονοφωνικός και 
στερεοφωνικός ενισχυτής. 

3. Μελέτη και έλεγχος κέντρου ψηφιακής επιλογής και επιλογής με 
ηλεκτρονόμους. . 

4. Τηλεόραση 

- Ενισχυτής ευρείας ζώνης. Ενισχυτής Υ.Σ. 

- Τροφοδοτικό παραγωγής 10 ΚΥ για την υψηλή τάση της Τ.ν. 

- Διάγραμμα διά τετραγωνιδίων δικτύου Τ.ν. 

5. Ραδιοτηλετυπική μονάδα δϊΐοτ 

- Σύστημα παροχής τροδοδοσίας και έλεγχος καλής λειτουργίας 
του. 

- Κύκλωμα του διαμορφωτή, αυτόματης έναρξης λειτουργίας και 
αποδιαμορφωτή. 

- Κύκλωμα ζεύξης κεραίας. 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας προσαρμογέων γραμμής. 

6. Επίγειος Σταθμός Πλοίου (δίαικΙαπΙ-Α) 

- Πολύπλεξη και προσπέλαση διά πολλαπλής διαίρεσης χρόνου. 

- Μετρήσεις και έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος ελέγχου κε¬ 
ραίας, διαμορφωτού - αποδιαμορφωτού, ενισχυτού χαμηλών θορύβων, 
ενισχυτού.ισχύος των διαφόρων μονάδων προσαρμογής, επεξεργαστών, 
ταλαντωτών και χρονοκυκλωμάτων. 


ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική 
Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση της επιτροπής 
Σύστημα εξέτασης: Συμπλήρωση «Κάρτας έργου» που αναφέρεται 
στο προσάρτημα 4. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της 
πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα αντιστοι¬ 
χεί ένας Καθηγητής ανά 5 σπουδαστές. 

- Για κάθε μία από τις παρακάτω συσκευές θα γίνονται: 

- Αρχές λειτουργίας 

- Βασικό διάγραμμα λειτουργίας (Β1οο1< <ϋ3£Γ3ΐη) 

- Εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών 

- Απαραίτητες ρυθμίσεις για την καλή λειτουργία των συσκευών 

- Συντήρηση 

I. 0 Ραδιοτηλετυπικό σύστημα του κέντρου 

(Μεταλλάκτης Εδλ, τερματική μονάδα, ραδιοτηλετυπική κον¬ 
σόλα). 

2.0 Δορυφορική συσκευή επίγειου σταθμού πλοίου 
Σύστημα κεραίας, κύρ^ι ηλεκτρονική μονάδα, περιφερειακές συ¬ 
σκευές και σύστημα τροφοδοσίας. 

3.0 Δέκτης Ναυίεχ 

4.0 Φορητοί ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου (ΕΡΙΚΒ3) 

5.0 Τηλεόραση - νΐείβο - κλειστό κύκλωμα Τ.ν. 

6.0 Μαγνητόφωνα. 

7.0 Πανομοιότυπο Εβχ. 

8.0 Στερεοφωνικά (Αικίίο). 

9.0 Μικροφωνικές εγκαταστάσεις (ΡυΜΐο Α(1γ6880γ). 

10.0 Φορητό ραδιοτηλέφωνο (\ν&11ίίβ ΙαΙΙαβ). 

II. 0 Συσκευή Δορυφορικής Ναυτιλίας. 

12.0 Συσκευές Εογβπ 0 Εαί 0πιβ§3. 


ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή 
Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα 

Σύστημα εξέτασης: 25 ερωτήσεις με το σύστημα Βίοοιη (πολλαπλή 
επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση), 

Τελευταίες τροποποιήσεις του Δ.Κ.Ρ. 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Α.Ε.) 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 

Σύστημα εξετάσεων: 50 ερωτήσεις με το σύστημα Βίοοιη (πολλαπλή 
επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

1. Αυτόματα συστήματα ελέγχου καύσης και τροφοδοσίας λεβήτων. 

2. Μηχανισμοί ελέγχου πίεσης, αντλίας πετρελαίου. 

3. Αυτοματισμοί εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. Αυτοματισμοί ηλεκτρογεννητριών. 

5. Αυτοματισμοί στροβιλογεννητριών. 

6. Τηλεχειριζόμενα επιστόμια. 

7. Μηχανιμοί ένδειξης στάθμης δεξαμενών. 

8. Περιγραφή συγχρόνου εγκαταστάσεως φόρτωσης πετρελαίου. 

9. Ενοποιημένο σύστημα ενδείξεν. Καταγραφικά όργανα. 

10. Σ.Α.Ε. τηλεχειριζόμενου ντηζελοκίνητου πλοίου. 

11. Σ.Α.Ε. στροβιλοκίνητου πλοίου. 

12. Συσκευές πυρασφάλειας πλοίου. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓ¬ 
ΧΟΥ 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση της επιτροπής. 

Σύστημα εξέτασης: Συμπλήρωση «Κάρτας έργου» που αναφέρεται 
στο προσάρτημα 4. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της 
πρακτικής - προφορικής εξέτασης. , 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα αντιστοι¬ 
χεί ένας καθηγητής ανά 10"σπουδαστές το πολύ. 

1. Ηλεκτρο-Υδραυλικά δβΓνο - Συστήματα 

Εύρεση λάθους, ρύθμιση ανοικτού - κλειστού βρόγχου, έλεγχος θέ- 
σεως, γραμμικοί επενεργητές. 

2. Γεννήτριες ϋίβδβΐ 

Εκκίνηση, λειτουργία, διακοπή λειτουργίας, βλάβες μηχανικές και 
ηλεκτρικές. 

3. Βηματικοί κινητήρες 

Οδήγηση διαφόρων φορτίων. 

4. Έλεγχος θερμοκρασίας 

Έλεγχος κλειστού ελεγχόμενου κύκλου θερμοκρασίας με δυνατό¬ 
τητα συνεργασίας με υπολογιστή. 

5. Έλεγχος επεξεργασίας δεδομένων (Ρι-οοεβδ οοπΙγοΙ) Έλεγχος 
θερμοκρασίας ατμού. 

6. Έλεγχος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

Έλεγχος της επεξεργασίας μεταφοράς, μετασχηματισμού ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας σε συνεργασία Η/Υ. 

7. Κυκλώματα ελέγχου πυρκαγιάς 

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΟΙΟΥ 

(ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και Πρακτική - Προφορική 

Διάρκεια εξέτασης: Γραπτή 2 ώρες και Πρακτική - Προφορική κατά 
την κρίση της επιτροπής. 

Σύστημα εξέτασης: Γραπτή 50 ερωτήσεις με το σύστημα Βίοοπι και 
Πρακτική - Προφορική με τή συμπλήρωση της «κάρτας έργου» που ανα- 
φέρεται στο προσάρτημα 4. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της 
γραπτής και πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αντιστοιχούν 
20 ώρες για θεωρητική διδασκαλία και 29 ώρες για τ,εχνική - πρακτική 
εκπαίδευση. 

1.0 Γενικές γνώσεις. 

1.1 Τύποι ψηφιακών συστημάτων ελέγχου, κύριες μονάδες [ορεη 
Ιοορ, οΙθ8€<1 Ιοορ, διαγράμματα διά τετραγωνιδίων (ΒΙοοΚ ς1ί3§Γ3ΐη)]. 

1.2 Α/ϋ και Ο/Α μετατροπείς: λειτουργία απαιτούμενες προδια¬ 
γραφές. 

1.3 Τύποι μετατροπέων (ΤτβηδίΙυοβΓδ): προδιαγραφές. 

2.0 Συστήματα μικροεπεξεργαστών 

2.1 Ο μΡϋ και περιφερειακές του μονάδες, μεταβίβαση πληροφορίας 
και σημάτων ελέγχου μεταξύ των μονάδων, προγραμματιζόμενοι προ- 
σαρμογείς εισόδου / εξόδου (Ρπημ-ΕΓηπιοΙιΙε ροτίδ). 


2.2 Ρουτίνες προτεραιότητας (δοίίννβτβ - ΗβπΚνβΓβ) υπό συνθήκη, 
χωρίς συνθήκη, με διακοπή (ΟοπΒϊίίοηβΙ υηοοηι1ίΐίοη3ΐ, 
ΙηΐβπΊΐρΐβ). 

3.0 Πρωτόκολλα επικοινωνίας 

3.1. Κλασσικά πρωτόκολλα και εξειδικευμένα για ναυτιλιακές εφαρ¬ 
μογές. 

4.0 Έλεγχος Λειτουργίας Συστημάτων 

4.1. Μεταβίβαση σειριακής / παράλληλης ψηφιακής πληροφορίας σε 
δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και παρασιτικό περιβάλλον. 

Οπτικο-ηλεκτρονικά (ορίοείβοίτοηϊοδ) 

4.2. Συστήματα ελέγχου μικροϋπολογιστών και μικροεπεξεργα- 
στών. 

4.3. Συστήματα συναγερμού, προδιαγραφές. 

5.0 Εξειδικευμένοι προσαρμογείς (Ιπ16γΓγ3008) 

ΗβΓίΙινβΓΘ και δοήννατβ 

6.0. ΡΧ.0. (ΡΚΟΟΚΑΜΜΑΒΕΕ ΕΟΟΙΟ ΕΟΝΤΒΟΙ,ΕΕΚ) 

Γενική περιγραφή και λειτουργικά διαγράμματα. Ανάλυση κυκλώ¬ 
ματος Ρ.Ε.Ο., προγραμματισμός Ρ.Ε.Ο. εφαρμογές Ρ.Ε.Ο. 

ΜΑΘΗΜΑ: Η/Υ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
(ΘΕΩΡΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ) 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή - Πρακτική 

Διάρκεια εξέτασης: Γραπτή 2 ώρες και πρακτική· 10 λεπτά 

Σύστημα εξέτασης: Γραπτή 50 ερωτήσεις με το σύστημα Βίοοπι και 
Πρακτική: Συμπλήρωση συγκεκριμένης εργασίας. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της 
πρακτικής και γραπτής εξέτασης. 

1. Λειτουργία και χρησιμότητα του συστήματος (εντολές και ειδικά 
προγράμματα). 

2. 5οίΐ\ν3Γ€ ϋπνβΓβ (Προσαρμογή) 

3. Χρησιμότητα και χρήση ολοκληρωμένων πακέτων (ϋ3(3 Ββδβδ, 
δρΓ63(Ι δίΐββΐ, \νθΓ(1 ρΐΌΟβδδίπ^ ΟΕίβΙκΙοΓ, £Γ3ρΗίθδ, δίβΐΐδίίοδ). 

4. Συνδεσμολογία υπολογιστών Βοείί Ιο Β3οΈ . 

5. Χρησιμότητα και χρήση Ε.Α.Ν. · 

6.0 Η/Υ σαν ψευδο-τερματική μονάδα (τηλέτυπο, μονάδά δορυφορι¬ 
κού συστήματος). 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

ΤΜΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β ΤΑΞΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Σύστημα ερωτήσεων: 100 Ερωτήσεις με το σύστημα Βίοοπι (πολλα¬ 
πλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ: Δίοδοι ΡΝ, δίοδοι διακόπτες, δίοδοι διάσπασης 
(Ζεηβτ), δίοδοι μεταβλητής χωρητικότητας (Υογοοιογ), δίοδοι εκπο¬ 
μπής φωτός (ΕβΒ), δίοδοι ελεγχόμενου αναρθωτή πυριτίου (50Κ). Δίο¬ 
δος διπλής αγωγιμότητας (ΟϊοΙ ϋίοιίε ΑΙίετηβίειΙ Οιιιτεηΐ). Ελεγχόμε¬ 
νος ανορθωτής διπλής αγωγιμότητας (ΤΗεοΤγϊοιΙ ΑΙίετηαΙεδ Οιιγ- 
τεηΐ). Τραντζίστορς ΝΡΝ και ΡΝΡ. Τραντζίστορ διπολικής ένωσης 
ΒΙΤ-ΒίροΙβΓ Ιυηεΐϊοη ΤΓβηδίδΙοΓ), Τραντζίστορ ένωσης ΕΕΤ(1ΕΕΤ - 
Ιυπείίοπ ΓΕΤ). Τρανζίστορ εγκάρσιου πεδίου γειωμένης. πύλης 
(ΙΟΓΕΤ-Ιδοΐαΐεά Οοίε Γεί). Τρανζίστορς ΟεγΗπ^ιοπ. Τρανζίστορς 
ϋηιίυπείίοη. Χαρακτηριστικά λειτουργίας, έλεγχος καλής λειτουργίας, 
μελέτη και τυπικές εφαρμογές. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ: Ανορθωτές. Παθητικά φίλτρα. Διαιρέτης τάσης. 
Ρυθμιστές τάσης (με ημιαγωγούς και Ολοκληρωμένα). 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ: Κυκλώματα ενίσχυσης. Ταξινόμηση ενισχυτών (Α. Β. 
ΑΒ και 0). Ενισχυτής τάσης και ισχύος. Σύζευξη ενισχυτών. Ενισχυτής 
γειωμένου συλλέκτη, γειωμένης πύλης και γειωμένου εκπομπού. Ενι¬ 
σχυτής ευρείας ζώνης. Παραμόρφωση ενισχυτών. Ενισχυτής ακουστι¬ 
κής συχνότητας, αναστροφείς φάσης, ενισχυτής ΡιιβΗ-ΡυΙΙ. Ενισχυτής 
οπτικού σήματος. Ενισχυτής ενδιάμεσου (ΙΕ) και υψηλής συχνότητας 
(ΚΡ). Ενισχυτής ισχύος. Τελεστικός ενισχυτής (ΟΡ-ΑΜΡ). ΕαίΙιοιΙβ 

ΕοΙΙοννοτ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ: Κριτήρια ταλάντωσης σε κύκλωμα. Ταλαντωτές 
ημιτονοειδούς κύματος (ΜβίββηβΓ, Η^ΓΐΙβγ, Οοΐρίΐίβ, Κρυσταλλικός, 
Συντονισμένης βάσης ανόδου και καθόδου, συντονισμένης πύλης, Υψη¬ 
λής Συχνότητας). 

Λυχνίες (Μβ^ηβίτοπ και ΟγβΙτοη). Ταλαντωτές μη ημιτονοειδούς 
κύματος (δίοδοι αερίου ΘΥΡΑΤΟΝ σαν γεννήτρια πριονωτών παλμών). 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ: Διαμορφωτής πλάτους (ΑΜ). Ισοσταθμισμένος 
διαμορφωτής. Διαμορφωτής συχνότητας (ΕΜ) και διαμορφωτής φά- 
σης. 

ΜΙΚΤΕΣ: Διοδική μίκτρια. ισοσταθμισμένη μίκτρια. Μίκτρια με 
τρανζίστορ. 

ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ: Μεταλλαγή συχνότητας με τρανζίστορ. 

ΦΩΡΑΤΕΣ: Υπερετερόδυνος φωρατής. Φωρατής ΒΓΟ. Φωρατής 
οπτικού σήματος, Φωρατής μονοπλευρικής ζώνης, Φωρατής ΓΜ. Φω¬ 
ρατής (δίορε) Διαχωρηστής ΕοδΙβΓ-δβεΙαγ, Φωρατής Ηαΐίο. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Κυκλώματα αυτόματου ελέγχου 
κέρδους (ΑνΟ-ΑυΙοΓηβΙϊο νοίυηιβ ΟοπΙγοΙ) και αυτομάτου ελέγχου 
κέρδους (ΕΟΘ-ΑιιΙοπΐ3ΐίε Οαίπ ΟοπΙγοΙ). Περιοριστής. Διαχωριστής. 
Κυκλώματα αυτομάτου ελέγχου συχνότητας (ΑΕΟ-Αα(οπιαΐίο Ετε- 
ςιιβηογ Οοπίτοί). 

ΚΕΡΑΙΕΣ: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Κεραίες ΗογΙζ και 
ΜβΓΟΟπΐ. Σύνθετη αντίσταση, Ηλεκτρικό μήκος και συντονισμός κε¬ 
ραίας. Ανακλαστήρες. Κεραία βρόγχου και παραβολικές κεραίες. 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Γραμμές μεταφοράς ΚΕ. Χαρακτηρι¬ 
στική σύνθετη αντίσταση, Στάσιμα κύματα. Είδη γραμμών μεταφοράς 
(ομοαξονικοί και κυματοδηγοί). 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Σύστημα εξέτασης: Συμπλήρωση «Κάρτας Έργου» που αναφέρεται 
στο προσάρτημα 4. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα αντιστοι¬ 
χεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

Εισαγωγή στο Εργαστήριο: Σύγχρονα υλικά και εξαρτήματα. Μέθο¬ 
δοι συγκόλησης και αποκόλησης. Ρ.Ο. Βοατάβ - Σχεδίαση, επισκευή και 
κατασκευή Ρ.Ο: Βοαπίδ. Αναλογικά όργανα και μετρήσεις (Αμπερόμε- 
τρο, βολτόμετρο, ωμόμετρο). Ψηφιακά όργανα και μετρήσεις. Χρήση 
των γεννητριών ακουστικής και υψηλής συχνότητας. Παλμογράφος, 
συχνόμετρο (τρόπος -χρησιμοποίησής τους και μετρήσεις). Μετρήσεις 
ενεργών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (αντιστάσεων, πυκνωτών, πη¬ 
νίων, μετασχηματιστών, λυχνιών, διόδων και τρανζίστορς). 

Ημιαγωγοί: Δίοδος, ΖΕΝΕΚ, δΟΚ, ϋΙΑΟ, ΤΚΙΑΟ, νΑΗΙΟΑΡ, 
ΤΚΑΝδΙδΤΟΚ, ΕΕΤ, Μ05ΕΕΤ, 1ΕΕΤ, ϋΙΤ: Μελέτη και ανάλυση 
των χαρακτηριστικών λειτουργίας, μετρήσεις και χρησιμοποίησή τους 
στα διάφορα κυκλώματα. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

Τροφοδοτικά: Τροφοδοτικά υψηλής τάσης. Τροφοδοτικά χαμήλης 
ρυθμιζόμενης τάσης με διάφορους τρόπους προστασίας υψηλής εντά¬ 
σεις. Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό μεδΟΚ. Μεταλλάκτης ϋε σε Αο: Ανορ¬ 
θωτής γέφυρας, σταθεροποίηση με ΖΕΝΕΚ, εξομαλυντικά φίλτρα; από¬ 
δοση. Ρυθμιστές τάσης. Ρυθμιστής τάσης ημίσεως και πλήρους κύμα¬ 
τος με ΙΠΤ και δΕΚ, με ΠΙΛΟ και ΤΚΙΑΟ με ΙΠΤ και ΤΚΙΑΟ. Έλεγ¬ 
χος καλής λειτουργίας και μετρήσεις. 

Σύζευξη και φίλτρα: Μετρήσεις και έλεγχος παθητικών - κεραμικών 
και κρυσταλλικών φίλτρων. Μετρήσεις και προσαρμογή σύνθετων αντι¬ 
στάσεων. Σύζευξη συντονισμένων κυκλωμάτων και απόκριση συχνότη¬ 
τας. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

Ενισχυτές 

1. Ενισχυτής ακουστικής συχνότητας (με τρανζίστορ και ολοκληρω¬ 
μένο). Ενισχυτής ΡιίδΗ - Ραΐΐ: μετρήσεις κέρδους - σύνθετης αντίστασης 
εισόδου και εξόδου, παραμόρφωσης - απόκρισης συχνότητας. 

2. Ενισχυτής υψηλών συχνοτήτων με τρανζίστορ: μικτής με τρανζί¬ 
στορ και ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας δύο σταδίων: μετρήσεις κέρ¬ 
δους, απόκρισης, συχνότητας. 

3. Τελεστικός ενισχυτής με ολοκληρωμένο: χαρακτηριστικές τελεστι¬ 
κού ενισχυτή. Τελεστικός ενισχυτής σαν αθροιστής, αφαιρετής, διαφο- 
ρητής, ολοκληρωτής και γεννήτρια κυματομορφών. Τελεστικός ενισχυ¬ 
τής σαν γραμμικός λογαριθμικός ενισχυτής. Τελεστικός ενισχυτής σαν 


ενεργό φίλτρο και σαν ενισχυτής αναστροφής και μη αναστροφής, σαν 
ταλαντωτής κ.λπ. Ελεγχος καλής λειτουργίας των διαφόρων τελεστι¬ 
κών ενισχυτών. 

Ταλαντωτές: Ταλαντωτής ΚΟ. Ταλαντωντής ΨΙΕΝ. Ταλαντωτής 
Ηω-Ιίεχ και κρυστάλλου. Μετρήσεις συχνότητας και πλάτους, σταθερό¬ 
τητα και διακυμάνσεις της τάσης τροφοδότησης. Έλεγχος καλής λει¬ 
τουργίας. 

Διαμορφωτής - Αποδιαμορφωτής - Φωρατής 

1. Διαμορφωτής ΑΜ 'και διαμορφωτής ΓΜ: Επίδειξη των κυματο¬ 
μορφών. Ανάλυση των παραμορφώσεων. Μέτρηση του δείκτη αποδια- 
μόρφωσης. Χαρακτηριστικές διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης. Με¬ 
τρήσεις ευαισθησίας. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

2. Ισοσταθμισμένος διαμορφωτής. Διαμορφωτής δακτυλίου και 
ενεργό φίλτρο πλευρικής ζώνης: Διαμόρφωση ΠδΒ και δδΒ - Μετρή¬ 
σεις, Λειτουργία σαν αποδιαμορφωτές - μετρήσεις. Έλεγχος καλής λει¬ 
τουργίας. 

3. Ενδεϊκτης φάσματος συχνοτήτων: Βασικές λειτουργίες ενός ανα¬ 
λυτή φάσματος συχνοτήτων, επίδειξη φάσφαμτος περιοδικών σημάτων, 
επίδειξη φάσματος ΑΜ και ΕΜ. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

Γραμμές Μεταφοράς: Τεχνική γραμμή μεταφοράς και δίκτυα σχη- 
[ ματισμού παλμών (ΡΕΝ): Μέτρηση σύνθετης αντίστασης της γραμμής 
μεταφοράς. Μέτρηση χρονικής καθυστέρησης των γραμμών μεταφο¬ 
ράς. Προσαρμογή συνθέτων αντιστάσεων. Κύκλωμα ελέγχου με 80Κ. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας. 


ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και πρακτική - προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Γραπτή 2 ώρες και πρακτική - προφορική κατά 
την κρίση της Επιτροπής. 

Σύστημα εξέτασης: Γραπτή 50 ερωτήσεις με το σύστημα ΒΙοογπ 
( πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση) και πρα¬ 
κτική - πληροφορική στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από το 
μέσο όρο της γραπτής πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης 
και πρακτικών εφαρμογών στους Η/Υ του Κέντρου θα αντιστοιχεί ένας 
Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

1.0. Γενικά 

1.1. Αριθμητικά συστήματα (δυαδικό, οκταδικό, δεκαεξαδικό). 

Μετατροπή από ένα σύστημα σε άλλο. Αριθμητικές πράξεις στο δυα¬ 
δικό σύστημα. 

1.2. Δυαδικοί κώδικες (ΒβικΙοΙ, Αβείί, ΕκΠϊΠϊο, Β€ϋ). 

1.3. Βασικά μέρη ενός Η.Υ. φορείς και μέσα καταγραφής πληροφο¬ 
ριών. 

Περιφερειακές μονάδες. 

1.4. Εντολές, πρόγραμμα, γλώσσα. 

Γλώσσες που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές (μηχανής, υψη¬ 
λού επιπέδου). 

Μηχανισμοί εκτέλεσης ενός προγράμματος. 

Κατηγορίες εντολών - Αλγόριθμος. 

1.5. Χρήσιμες έννοιες. 

Τι ονομάζουμε Ηοπίννατε και δοίπνβΓβ. 

Μεταφραστής (ΟοπιρϊΙβΓ - ΙηΙβφΓβΙει·) 

Προγράμματα ειδικής χρήσης (ϋΐϊΐίΐϊοδ) και λειτουργικού συστήμα¬ 
τος (0ρ6Γ3ΐίϊ1£ δγ5ΐ0ΓΓΐ) 

Μέθοδοι επεξεργασίας (ΒβίοΗ ρΓοεββδΐπβ, ΜυΐΙΐρΐΌβτβπίΓηϊηβ, Τίηιε 
δΗβπηβ, Κββΐ ΐίηηε 5Υ8ΐεπΐ8, ΤεΙεριοοεβδίη^, οη Ιίηβ). 

2.0. Προγραμματισμός μικροϋπολογιστών 

2.1. Απλά λογικά διαγράμματα 

2.2. Σύμβολα λογικού διαγράμματος. 

2.3. Χρόνος επεξεργασίας. Κύκλος εντολής. 

2.4. Ρουτίνα - υπορουτίνα. Βι-αηεΗίη§ - Ιοορίηβ. 

2.5. Γλώσσες ανωτέρου επιπέδου. 

2.6. Στοιχεία γλώσσας ΒΑδΙΟ (Βασικό λεξιλόγιο, Ρηηΐ - ίπρυΐ). 
Αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαί¬ 
ρεσης. 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Λογικές πράξεις ΑΝϋ, ΟΚ, ΧΟΚ. 

ΙΓ .ΤΗΕΝ.ΕΕ5Ε 

ΟΝ.ΟΟΤΟ 

ΟΝ.ΟΟδΙΙΒ 

3.0. Χειρισμός μικροϋπολογιστών 

3.1. Εκμάθηση λειτουργικού συστήματος Μ.δ. ϋΟδ (εντολές 
ΓΟΡΜΑΤ, ΟΟΡΥ, ϋΙδΚΟΟΡΥ, ΡΚΙΝΤ, ϋΕΕΕΤΕ, ΚΕΝΑΜΕ κ.λπ.). 

3.2. Τρέξιμο έτοιμων προγραμμάτων. 

3.3. Αντιγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων. 

3·4. Συντάκτες (ΕίΙίΙοΓβ). 

3.5. Χρησιμοποίηση του μικροϋπολογιστή στις ναυτικές επικοινω¬ 
νίες σαν τερματική μονάδα εκπομπής και λήψης (πρωτόκολλα επικοι¬ 
νωνίας Κδ 232). 

3.6. Απλές εφαρμογές. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά. 

Σύστημα ερωτήσεων: 25 ερωτήσεις με το σύστημα ΒΕΟΟΜ (πολλα¬ 
πλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

1. Γενικά περί Επικοινωνιών. 

Όροι. Κώδικες. Τρόποι ανταπόκρισης (μονόδρομη, αμφίδρομη, 
ημιαμφίδρομη). Γραμμές επικοινωνιών. Πολυπλέκτες και συγκεντρω- 
τές, διανομείς. Δίκτυα επικοινωνίας. Είδη τερματικών. ΜΟϋΕΜδ και 
συστήματα προσαρμογής (ΙΝΤΕΚΓΑΟΕδ). ΜϋΕΤΙδΤΚΕΑΜ ΜΟ- 
[)ΕΜ8. Καθυστερήσεις γραμμής. Προσαρμογείς ψηφιακών συστημά¬ 
των. Ακουστικοί προσαρμογείς. Χωρητικότητα γραμμής, ταχύτητα. 

2. Ανίχνευση σφαλμάτων. 

Τεχνικές ανίχνευσης σφαλμάτων. Συχνότητα εμφάνισης σφάλματος. 
Ισοστάθμιση. Ανίχνευση σφάλματος. Αυτόματη ανίχνευση σφάλματος. 
Διόρθωση σφάλματος. 

3. Πρωτόκολα. 

Πρωτόκολο επικοινωνιών Κδ 232. Διαδικασίες ελέγχου γραμμής 
και ανταλλαγής μηνυμάτων. Τεχνικές ΡΟΕΕΙΝΟ. Αμφίδρομη εκπο-; 
μπή, σειριακή εκπομπή και διαδικασίες ΗϋΕΟ/δϋΕΟ. Εκπομπή δυα¬ 
δικού κώδικα και δομή του πλαισίου σε ΗϋΕΟ. Γενικές αρχές ανταλλα¬ 
γής στοιχείων. Παραδείγματα δικτύων ΗϋΕΟ. 

4. Δίκτυα Επικοινωνιών. 

Τηλεφωνικό, τηλετυπικό και τηλεγραφικό δίκτυο. Κριτήρια απόδο¬ 
σης συστήματος και δικτύου. Απόδοση συστήματος και υπολογισμοί. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ I (ΘΕΩΡΙΑ) 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. 

Σύστημα εξέτασης: 50 ερωτήσεις με το σύστημα ΒΕΟΟΜ (πολλα¬ 
πλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην έννοια της Ψηφιακής Λογικής σε σύγκριση με 
την Αναλογική. Συστήματα αρίθμησης (δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό, 
δεκαεξαδικό). Μετατροπή των διαφόρων συστημάτων και μέθοδοι με¬ 
τατροπής. Δυαδικοί κώδικες και συστήματα κωδικοποίησης. 

-ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ: Η (ΟΚ), ΟΧΙ-Η (ΝΟΚ), ΚΑΙ (ΑΝϋ), ΟΧΙ (ΝΟΤ 
ΟΧΙ-ΚΑΙ (ΝΑΝΟ). Λογικές οικογένειες (ΒΤΕ, ΚΤΕ, ϋΤΕ, ϋΟΤΕ, 
ΤΤΕ, 5ΜΕ, ΜΟδ). Ολοκληρωμένα κυκλώματα. 

-ΠΟΛΥΔΟΝΗΤΕΣ 2 ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΕΙΡ- 
ΕΕΟΡδ: Κδ, 1Κ και ΜΑδΤΕΚ δΕΑνΕ 1Κ ΓΕΙΡ ΕΕΟΡδ). 

-ΜΕΤΡΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (ΚΕΟΙδΤΕΚδ) - Ν ΟΛΙΣΘΗ- 
ΤΕΣ (δΗΙΡΤ ΚΕΟΙδΤΕΚδ): Δεκαδικός μετρητής, παράλληλος μετρη¬ 
τής. Καταχωρητής. Ολισθητής. Ολοκληρωμένα κυκλώματα μετρη¬ 
τών, καταχωρητών και ολισθητών. 

-ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Πύλες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ - Η 
(ΧΟΚ) και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΟΧΙ - (ΧΝΟΚ). Έλεγχος λάθους με 
ΒΙΤ ισοτιμίας. Έλεγχος ισοτιμίας. Ημιαθροιστής. Αθροιστής παράλλη¬ 
λος και σειράς. Αθροιστής Β 4 2 1 (ΒΟΟ). 

-ΠΗΓΕΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ: Πολυδονητές, Κυκλώματα κυμα- 
τομορφών. Συστήματα μέτρησης χρόνου. 

-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ: Μετατροπείς ψηφιακού σε αναλο¬ 
γικό και αντίστροφα. Πολυπλέκτης. Αναλογικές συσκευές ελεγχόμενες 
ψηφιακά. 


ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 1 
Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Σύστημα Εξέτασης: Συμπλήρωση «Κάρτας Έργου» που αναφέρεται 
στο Προσάρτημα 4. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της 
Πρακτικής - Προφορικής Εξέτασης. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας θα αντι¬ 
στοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ . 

1. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΑΝϋ, ΟΚ, ΝΟΤ, ΝΟΚ, ΝΑΝϋ με 2, 3 και 4 
εισόδους, ΧΟΚ, ΧΝΟΚ με ϋΤΕ, ΤΤΕ, ΜΟδ και ΕΜΟδ: Μελέτη των 
πυλών, χαρακτηριστικές μεταφοράς, όρια θορύβων, λογικά επίπεδα. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

2. ΓΕΙΡ - ΕΕΟΡδ 1Κ, ϋ, Τ, Κδ, ΜΑδΤΕΚ δΕΑνΕ ΙΚ: Μελέτη 
των κυκλωμάτων συνδιαστικής λογικής, μελέτη των ΓΕΙΡ — ΡΕΟΡδ 
σαν στοιχεία μνήμης, μελέτη των ακολουθιακών κυκλωμάτων. Μελέτη 
μετρητών, καταχωρητών, αριθμητικών και λογικών κυκλωμάτων. 
Παραδείγματα της ηλεκτρονικής λογικής στον έλεγχο βιομηχανικών 
μηχανημάτων. Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

3. Μονάδες εισόδου - εξόδου: Έλεγχος διακοπτών, πλήκτρων διό¬ 
δων ΕΕϋ κ.λπ. 

- ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ: Μελέτη λειτουρ¬ 
γίας της μονάδας, μελέτη του ενδείκτη 7 στοιχείων. 

- Ολοκληρωμένο κύκλωμα (ΜδΙ): Μελέτη ολοσθητή 4 ΒΙΤδ, πλή-’ 
ρους αθροιστή 4 ΒΙΤδ. Συγκριτή 5 ΒΙΤδ, διπλού πολυπλέκτη 4 εισό¬ 
δων, δυαδικού μετρητή 4 ΒΙΤδ, δεκαδικού μετρητή (ΒΟϋ), δεκαδικού 
μετρητή ΕΙΡ - ϋΟΨΝ, διπλού αποπολυπλέκτη μιας από τέσσερις εισό¬ 
δους. 

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΟΜ: Διαμόρφωση καί αποδιαμόρ- 
φωση αριθμητικών σημάτων, ανάλυση λειτουργίας μεταλλακτών Α/ϋ 
και ϋ/Α. Πολλαπλή διαίρεση χρόνου αριθμητικών σημάτων. Εκπομπή 
και λήψη ΡΟΜ. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ I 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική." 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Σύστημα Εξέτασης: Συμπλήρωση «Κάρτας Έργου» που αναφέρεται 
στο Προσάρτημα 4. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της 
Πρακτικής - Προφορικής Εξέτασης. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας θα αντι¬ 
στοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

- ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

1. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΑΝϋ, ΟΚ, ΝΟΤ, ΝΟΚ, Η ΑΝϋ με 2, 3 και 4 
εισόδους, ΧΟΚ, ΧΝΟΚ με ϋΤΕ, ΤΤΕ, ΜΟδ και ΕΜΟδ: Μελέτη των 
πυλών, χαρακτηριστικές μεταφοράς, όρια θορύβων, λογικά επίπεδα. 
Έλεγχος καλής λειτουργίας. 

2. ΓΕΙΡ-ΓΕΟΡδ ΙΚ, ϋ, Τ, Κδ, ΜΑδΤΕΚ δΕΑνΕ 1Κ: Μελέτη των 
κυκλωμάτων συνδιαστικής λογικής, μελέτη των ΓΕΙΡ — ΓΕΟΡδ σαν 
στοιχεία μνήμης, μελέτη των ακολουθιακών κυκλωμάτων. Μελέτη με¬ 
τρητών, καταχωρητών, αριθμητικών και λογικών κυκλωμάτων. Πα¬ 
ραδείγματα της ηλεκτρονικής λογικής στον έλεγχο βιομηχανικών μη¬ 
χανημάτων. "Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

3. Μονάδες εισόδου - εξόδου: Έλεγχος διακοπτών, πλήκτρων 
διόδων ΕΕϋ κ.λπ. 

- ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ: Μελέτη λειτουρ¬ 
γίας της μονάδας, μελέτη του ενδείκτη 7 στοιχείων. 

- Ολοκληρωμένο κύκλωμα (ΜδΙ): Μελέτη ολισθητή 4 ΒΙΤδ, πλή¬ 
ρους αθροιστή 4 ΒΙΤδ. Συγκριτή 5 ΒΙΤδ, διπλού πολυπλέκτη 4 εισό¬ 
δων , δυαδικού μετρητή 4 ΒΙΤδ, δεκαδικού μετρητή (ΒΟϋ) δεκαδικού 
μετρητή ΕΙΡ — ϋΟΨΝ, διπλού αποπολυπλέκτη μιας από τέσσερις εισό¬ 
δους. 

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Ρ0Μ: Διαμόρφωση και αποδιαμόρ- 
φωση αριθμητικών ^σημάτων ανάλυση λειτουργίας μεταλλακτών Α/ϋ 
και ϋ/Α. Πολλαπλή διαίρεση χρόνου αριθμητικώς σημάτων. Εκπομπή 
και λήψη Ρ0Μ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΡΕΕ): Μελέτη ταλαντωτή ελεγχόμε¬ 
νης τάσης, κρυσταλλικού ταλαντωτή, φωρατή φάσης, προγραμματι¬ 
σμένου διαιρέτη συχνότητας και φίλτρου χαμηλής ζώνης. Έλεγχος κα¬ 
λής λειτουργίας. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και Πρακτική - Προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Γραπτή 2 ώρες και Πρακτική - Προφορική κατά 
την κρίση της Επιτροπής. 

Σύστημα Εξέτασης: 50 ερωτήσεις με το σύστημα ΒΙοογϊι (πολλαπλή 
επιλογή σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση) και Πρακτική - Προ¬ 
φορική στις Ραδιοτηλετυπικές εγκαταστάσεις του κέντρου. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από το 
μέσο όρο της Πρακτικής - Προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Κατά την διάρκεια των πρακτικών εφαρμογών 
στα ραδιοτηλετυπικά συστήματα του κέντρου θα αντιστοιχεί ένας Καθη¬ 
γητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

1. ΤΗΛΕΤΥΠΑ 

Συστήματα παλμών. Διεθνείς Τ/Π ταχύτητας. Επεξήγηση μονάδων 
(πληκτρολόγιο, μηχανικός πομπός, μονάδα εκτύπωσης, μονάδα ελέγ¬ 
χου κλήσεων. Αυτόματος αναγνώστης. Διατρητής ταινίας). Συντήρηση 
πρακτικές εφαρμογές λειτουργίας του Τ/Π σε κατάσταση ΕΟΟΑΕ Διά¬ 
τρηση. 

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2.1. Κωδικοποίηση 

2.2. Συστήματα επικοινωνίας. 

Α. Σύστημα ΑΚ(^ (κύκλος χρόνου. Διαδικασία κλήσης). 

Ανταλλαγή πληροφοριών. Διαδικασία επαναλήψεων. 

Συνθήκες ΜΑ5ΤΕΒ. — 5ΕΑνΕ. Διαδικασία αλλαγής κατεύθυν¬ 
σης- 

Συγχρονισμός - επανασυγχρονισμός). 

Β. Σύστημα ΒΚΟΑϋΟΑδΤ (0Β0, 8Β8, πρωτόκολλα). 

2.3. Μεταλλάκτης Γ8Κ. 

(Επεξήγηση μονάδων. Ανάλυση λειτουργίας του. Σημεία ελέγχου. 
Έλεγχος βλαβών). 

2.4. Επεξήγηση λειτουργίας των ραδιοτηλετυπκών εγκαταστάσεων 
του κέντρου/ 

2.5. Πρακτικές εφαρμογές επί των ραδιοτηλετυπικών συστημάτων 
του κέντρου. Είσοδός πλοίου προς παράκτιο. Έξοδος παράκτιου προς 
πλοίο. Διαδικασίες Τ/Π κλήσεων (ΒΟ, 8/Ε, και ΟΙΚΤΕΕ). Αυτόματη 
τηλετυπική λειτουργία (εντολή ΑΙΠΌΤΧ). 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ 

Τρόπος Εξέτασης: Πρακτική - Προφορική στις Συσκευές και Τηλεπι¬ 
κοινωνιακά Συστήματα του Κέντρου. 

Διάρκεια Εξέτασης: Κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από το 
μέσο όρο της Πρακτικής - Προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Κατά την διδασκαλία του μαθήματος θα αντι¬ 
στοιχεί ένας Καθηγητής ανά 5 σπουδαστές. 

Επί των αναπτυγμάτων ΑΜ — 83Β νΗΓ του εργαστηρίου και επί 
της κονσόλας 3ΑΙΤ τύπος ΜΤ 1200 Β και διαφόρων συσκευών του κέ¬ 
ντρου. 

1. Ο - ΠΟΜΠΟΙ ΑΜ - 33Β 

1.1. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 

Έλεγχοι μετασχηματιστών. Έλεγχοι στοιχείων ανόρθωσης, εξομά¬ 
λυνσης, σταθεροποίησης. Εντοπισμός βλαβών σε ενεργό και παθητικά 
εξαρτήματα (Μετασχηματιστές, φίλτρα, διόδους, κυκλώματα σταθερο¬ 
ποίησης). 

1.2. ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 

Κριτήρια ταλάντωσης. Συνήθης βλάβες ανάλογα με το χρησιμο¬ 
ποιούμενο ενεργό στοιχείο (Λυχνία, τρανζίστορ, ολοκληρωμένο). 

1.3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Α/Ε). 

Βαθμίδες Α.Ε (Διακοπή διέγερσης. Απώλεια πόλωσης. Τάση. Τρο¬ 
φοδοσία. Καταστροφή ενεργού στοιχείου). » 

1.4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Κ/Ε). 

Α. Βαθμίδες Κ/Ε (Διακοπή διέγερσης. Απώλεια πόλωσης. Τάση. 
Τροφοδοσία. Καταστροφή ενεργού στοιχείου). 

Β. Ενισχυτής ισχύος Α, ΑΒ, 0, (Εντοπισμός βλαβών σε ενεργά και 
παθητικά εξαρτήματα). 


1.5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Α. Δημιουργία βλαβών και έλεγχοι καλής λειτουργίας διαφόρων τύ¬ 
πων διαμορφωτών (Λυχνίας τρανζίστορ ολοκληρωμένου. Απλού ενερ¬ 
γού στοιχείου διατάξεως ΡΕΙ5Η — ΡΙ1ΕΕ. Διαμορφωτή ισχύος). 

Β. Έλεγχος ισοσταθμισμένου διαμορφωτή και εντοπισμός βλαβών. 
2.0 ΔΕΚΤΗΣ 88Β 

2.1. Έλεγχοι και εντοπισμός βλαβών σε ενισχυτές Κ/Ε και μικτές. 

2.2. Έλεγχος εξαρτημάτων και εντοπισμός βλαβών σε (Μετασχη¬ 
ματιστές, ενεργά και παθητικά στοιχεία, ολοκληρωμένα κ.λπ.). 

3.0 ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΜ 

3.1. Ταλαντωτής και κυκλώματα πολλαπλασιασμού ΣΥΧΝΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ. (Έλεγχοι κυκλωμάτων. Εντοπισμός βλαβών σε ταλαντωτές. 
Εντοπισμός βλαβών σε κυκλώματα πολλαπλασιασμού). 

3.2. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ νΗΓ 

Έλεγχος καλής λειτουργίας και εντοπισμός διαφόρων βλαβών. 

3.3. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Έλεγχος καλής λειτουργίας και εντοπισμός βλαβών στους διευκρινι- 
στές διαφόρων τύπων. 

3.4. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΕΡΑΙΑΣ 

Έλεγχοι κεραιών. Προσαρμογή. Μέτρηση ισχύος. Εντοπισμός βρα¬ 
χυκυκλωμάτων και διακοπτών. 

* Ο έλεγχος εξαρτημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας θα γίνο¬ 
νται κατά το δυνατόν με τις συσκευές σε λειτουργία. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και Πρακτική - Προφορική 
Διάρκεια εξέτασης: Γραπτή 2 ώρες και Πρακτική - προφορική κατά 
την κρίση της Επιτροπής. 

Σύστημα εξέτασης: Γραπτή 50 ερωτήσεις με το Σύστημα ΒΕΟΟΜ 
(πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση) και Πρα¬ 
κτική - Προφορική: χειρισμός, έλεγχος καλής λειτουργίας και συμπτω¬ 
ματολογία βλαβών στις συσκευές που διατίθενται από το Κέντρο. ' 
Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από το 
μέσο όρο της Γραπτής και Πρακτικής - Προφορικής εξέτασης. 

- Υπερβολικής ναυτιλία - στοιχεία. 

ΕΗΑΙΝ ΕΟΚΑΝ-Ε - Δέκτης ΕΟΚΑΝ - Βασικές απαιτήσεις - Παρε¬ 
χόμενα στοιχεία - Έλεγχοι καλής λειτουργίας συσκευής και δικτύου. 

- ιιεεεα 

Αρχές λειτουγείας - ΕΗΑΙΝ ϋΕΕΕΑ. 

Δέκτης ϋΕΕΕΑ - Παρεχόμενα στοιχεία - Έλεγχοι καλής λειτουρ¬ 
γίας. 

- ΟΜΕΟΑ 

Γενικές πληροφορίες για το σύστημα - Δέκτης ΟΜΕΟΑ - Απαιτήσεις 

- Κρίση 

Δέκτη - Σφάλματα. 

- ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Αρχές συστήματος - Μέθοδοι δορυφορικής ναυτιλίας - Δέκτης - Επε¬ 
ξεργαστής 5ΑΤ.ΝΑΫ. 

Παρεχόμενα στοιχεία - Απαιτούμενες είσοδοι - Έλεγχοι καλής λει¬ 
τουργίας. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 2 (ΚΑϋΑΚ) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟ¬ 
ΡΙΚΗ ' 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ: 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑ ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση) και ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ: χειρισμός, έλεγχος κα¬ 
λής λειτουργίας, συμπτωματολογία βλαβών και επισκευές στις συ¬ 
σκευές που διατίθενται από το Κέντρο. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει 
από το μέσο όρο της ΓΡΑΠΤΗΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.- ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
εξέτασης. 


ΦΕΚ 106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)_ 893 


ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά την διδασκαλία του μαθήματος 
αντιστοιχούν 35 ώρες για θεωρητική διδασκαλία και 35 ώρες για τε¬ 
χνική και πρακτική εκπαίδευση, 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑϋΑΚ: Ιστορικό, εξέλιξη. Αρχές 
λειτουργίας. Τα τέσσερα βασικά συστήματα του ΚΑϋΑΚ (ΡΓΙΕδΕ, 
ΚΑϋΑΚ, Ον, ΚΑϋΑΚ, ϋΟΟΡΕΕΚ ΚΑϋΑΚ, ΡΙΙίδΕ ϋΟΡΡΕΕΚ 
ΚΑϋΑΚ). Πληροφορίες παρεχόμενες από συσκευή ΚΑϋΑΚ. Βασικό 
διάγραμμα ΚΑϋΑΚ. | 

ΠΟΜΠΟΣ ΚΑϋΑΚ: Εκπομπή κατά παλμούς, διάρκεια και μήκος 
παλμών. Συχνότητα επανάληψης παλμών και διάλλειμα μεταξύ τους. 
Ελάχιστη και μέγιστη απόσταση εντοπισμού στόχου, διάκριση στόχων. 
Διάγραμμα λειτουργίας πομπού ΚΑϋΑΚ, περιγραφή βαθμιδών - τρο¬ 
φοδοτικό (ΡΟνΕΚ δυΡΡΕΥ), σκανδαλιστής (ΤΚΙΟΟΕΚ), διαμορφω¬ 
τής (ΜΟϋυΓΑΤΟΚ), ΜΑΟΝΕΤΚΟΝ. 

ΔΕΚΤΗΣ ΚΑϋΑΚ: Διάγραμμα λειτουργίας δέκτη ΚΑϋΑΚ. Περι¬ 
γραφή βαθμιδών. Διακόπτης Τ/Κ. Τοπικός ταλαντωτής. Προενισχυ- 
τής, ενισχυτής. Φωρατής (ϋΕΤΕΟΤΟΚ). Οπτικός ενδείκτης. Μικτής. 
Κύκλωμα ΑΓΟ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑϋΑΚ: Περιγραφή και λειτουργία καθοδικής λυ¬ 
χνίας που χρησιμοποιείται στο ΚΑϋΑΚ (ΡΡΙ), ψηφιακός ενδείκτης ΡΡΙ. 
Περιγραφή λειτουργίας συντονισμένων κυκλωμάτων. Χρονοκύκλωμα 
και κύκλωμα βάσης χρόνου, (εμφάνιση στόχων στην οθόνη, μέτρηση 
απόστασης, παλμός λαμπρότητας). Διακριβωτής (ΟΑΓΙΒΚΑΤΙΟΝ). 
Μεταβλητός σημειωτής αποστάσεων. Κύκλωμα περιορισμού θαλασ¬ 
σίων επιστροφών. 

ΚΕΡΑΙΕΣ: Κατευθυντικότητα και πολικά διαγράμματα. Οριζόντιο 
και κατακόρυφο εύρος δέσμης ακτινοβολίας. Κυματοδηγοί (γενικά). 
Σύστημα περιστροφής κεραίας. Συγχρονισμός περιστροφής βάσης χρό¬ 
νου και κεραίας. Παραγωγή ένδειξης γραμμής πλώρης. 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΜΟΝΙΤΟΚ πο¬ 
μπού, ΜΟΝΙΤΟΚ δέκτη και ΡΕΚΓΟΜΑΝΟΕ ΜΟΝΙΤΟΚ. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑϋΑΚ: Τομείς σκιάς. 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑϋΑΚ: Ψευδόηχος, έμμεσος ήχος, πολλαπλοί ήχοι. 
Εκκίνηση και κράτηση συσκευής. Χειρισμός των κομβίων για μέγιστη 
απόδοση και αποφυγή βλαβών. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εντοπισμός βλαβών αναλόγως συμπτωμάτων εν- 
δείκτη και οργάνων και σύμφωνα με τις οδηγίες τεχνικού εγχειριδίου 
της συσκευής ΚΑϋΑΚ. Ρύθμιση κυκλωμάτων. Συντήρηση. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΡΑ: Περιγραφή - χειρισμοί. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (εντοπισμός βλαβών ανάλογα με τα συμπτώματα - 
ανάλυση συμπτωμάτων). 

Αποκατάσταση βλαβών σε λογικά κυκλώματα. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟ¬ 
ΡΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑ ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση) και ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο 
της ΓΡΑΠΤΗΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 7 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ βαθμολογίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά την διάρκεια των πρακτικών 
εφαρμογών στα δορυφορικά συστήματα του Κέντρου θα αντιστοιχεί ένας 
Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

1.0. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΙΝΜΑΚ5ΑΤ. 

1.1. Γενικά περί του παγκόσμιου οργανισμού ΙΝΜΑΚ5ΑΤ. 

2.0. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΝΜΑΚ5ΑΈ, 
(δΤΑΝϋΑΚϋ-Α). 

(Περιγραφή του συστήματος παρεχόμενες υπηρεσίες, μελλοντικές 
υπηρεσίες, δορυφόροι, επίγειοι παράκτιοι σταθμοί, σταθμοί συντονιστές 
δικτύου, επίγειοι σταθμοί πλοίου). 

2.1. ΔΙΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (Περιγραφή τρόπων διαυλοποίησης 
ΡϋΜ-ΤϋΜ). 2.2. ΤΥΠΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (Κανά¬ 
λια αίτησης, Κοινό κανάλι σηματοδότησης, Κανάλι σηματοδότησης, 
Κανάλι ϋυΡΕΕΧ). 

2.3. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Α-Εσωτερική σηματοδότηση 

-Σηματοδότηση προέλευσης ξηράς, επεξήγηση μηνύματος διορι¬ 
σμού. 


-Σηματοδότηση προέλευσης πλοίου, επεξήγηση μηνύματος αίτη¬ 
σης. 

Β-Εξωτερική σηματοδότηση 

. -Σηματοδότηση (τηλετυπικής κλήσης ϋΙΙΡΕΕΧ, έναρξης τηλετυπι- 
κής κλήσης, τέλους τηλετυπικής επικοινωνίας, τηλετυπικής κλήσης 
5ΙΜΡΕΕΧ). 

-Σηματοδότηση (τηλεφωνικής κλήσης ϋΙΙΡΕΕΧ, έναρξης τηλεφω¬ 
νικής κλήσης ϋΰΡΕΕΧ, τέλους τηλεφωνικής κλήσης ϋΙΙΡΕΕΧ, τηλε- 
λεφωνικής κλήσης 5ΙΜΡΕΕΧ. 

2.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑ¬ 
ΛΕΙΑΣ 

Εισαγωγή. Διαδικασίες κλήσης κινδύνου. Τηλετυπική και τηλεφω¬ 
νική κλήση προέλευσης πλοίου. Υπηρεσίες επείγοντος και ασφα¬ 
λείας. 

Τηλετυπικές και τηλεφωνικές κλήσεις επείγοντος και ασφάλειας. 

2.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 

2.6. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

-Σχηματισμός διεθνούς αριθμού. 

-Αυτόματες κλήσεις. 

-Χειροκίνητες κλήσεις. 

-Κλήσεις υπηρεσιακών πληροφοριών, τεχνικής βοήθειας και αναφο¬ 
ρών στίγματος. 

-Κλήσεις προέλευσης πλοίου και προέλευσης ξηράς. 

-Κλήσεις δεδομένων και πανομοιότυπου. 

-Υπηρεσία εκπομπής δεδομένων υψηλής ταχύτητας. 

2.7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΣΠ 

2.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

2.9. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 

2.10. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

3.0. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΝΜΑΚ8ΑΤ (8ΤΑΝ- 
ϋΑΚϋ-0). 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ¬ 
ΤΟΣ 

3.2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (Κοινό κανάλι σηματο¬ 

δότησης. Κανάλια σηματοδότησης ΣΣΔ/ΕΠΣ. Κανάλια σηματοδότη¬ 
σης ΕΣΠ. Κανάλια σηματοδότησης ΣΣΔ/ΕΣΠ και ΣΣΔ/ΣΣΔ. Διορι¬ 
σμός καναλιών ΕΣΠ. . · 

3.3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (ΙΝΤΕΚΓΑΟϋΕδ). 

Συσκευές προσαρμογής επίγειου σταθμού πλοίου. 

Επίγειες συσκευές προσαρμογής. 

3.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5ΤΑΝΟΑΚΟ-Γ 

(Εισαγωγή προαιρετικές υπηρεσίες. 1 Κλήση επιλεγμένων πλοίων για 

μεταβίβαση δεδομένων. Λήψη ομαδικών κλήσεων αυξομειούμενης πε¬ 
ριοχής. Λειτουργία κλειστού δικτύου). 

3.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ (ΙΟ,ήσεις προερχόμενες από πλοίο. 
Κλήσεις προερχόμενες από ξηρά). 

3.6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
(Αιτία, εμπλοκές του συστήματος). 

3.7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΣΠ ΣΕ ΩΚΕΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

3.8. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 

3.9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΣΠ (Έγκριση δοκιμών, περιορισμός χρήσης 
του συστήματος δοκιμές καλής λειτουργίας). 

3.10. ΕΠΙΓΕΙΟΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

3.11. ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

4.0. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗ¬ 
ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. 

1. Επεξήγηση λειτουργίας των διαφόρων συσκευών του συστήματος 
(εσωτερικές και εξωτερικές συσκευές). 

2. Διάγραμμα του συστήματος δια κιβωτίων, επεξήγηση των διαφό¬ 
ρων μονάδων, λειτουργία του συστήματος σε κατάσταση αδρανείας, σε 
κατάσταση εκπομπής και σε κατάσταση λήψης. 

3. Τερματική μονάδα του συστήματος (ανάλυση λειτουργίας της, 
αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της). 

4. Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος. 

5. Σήματα συναγερμού Κινδύνου και Ασφάλειας. 

6. Μεταβίβαση μηνυμάτων Κινδύνου, Επείγοντος και Ασφάλειας. 

7. Εκπομπή και λήψη συνήθων μηνυμάτων. 

8. Οι παραπάνω εφαρμογές θα γίνονται Ραδιοτηλεφωνικά και Ρα- 
διοτηλετυπικά. 

9. Εφαρμογές στην απευθείας Ραδιοτηλετυπική και Ραδιοτηλεφω- 
νική εμπορική ανταπόκριση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ II (ΘΕΩΡΙΑ) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΒΓΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

1.0-ΜΝΗΜΕΣ 

1.1- Τεχνολογίες μνημών 
Μνήμη ΜΟδ 

Μνήμη με διόδους 

1.2- Είδη μνημών 

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (ΚΑΜ-ΗΑΝϋΟΜ Α00Ε55 ΜΕ- 
ΜΟΚΥ) 

Μνήμη μόνο ανάγνωσης (ΚΟΜ-Β,ΕΑΟ ΟΝΙ,Υ ΜΕΜΟΚΥ) 
Προγραμματιζόμενη μνήμη ΚΟΜ (ΡΚΟΜ-ΡΚΟΟΚΑΜΜΑΒΕΕ 
ΚΟΜ) 

Διαγραφόμενη προγραμματιζόμενη ΚΟΜ (ΕΡΚΟΜ-ΕΚΑ8ΑΒΓΕ 
ΡΚΟΟΚΑΜΜΑΒΕΕ ΚΟΜ) 

Μεταβαλλόμενη ηλεκτρικά ΚΟΜ (ΕΑΚΟΜ-ΕΕΕΟΤΚΙΟΑΕΕΥ 
ΑΕΤΕΚΝΑΤΕϋ ΚΟΜ) 

1.3- Επέκταση μήκους μνήμης 
Αύξηση μήκους λέξης μνήμης 
Αύξηση χωρητικότητας μνήμης 

2.0-ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΡυ-ΟΕΝΤΚΑΕ 
ΡΚΟΟΕ38ΙΝΟ υΝΙΤ) 

2.1- Οργάνωση και λειτουργία μικροεπεξεργαστή 

Αριθμητική και λογική μονάδα (ΑΕΙΙ-ΑΚΙΤΗΜΕΤΙΟ ΕΟΟΙΟ 
ΘΝΙΤ) 

Μονάδα χρονισμού και ελέγχου (ΟΟΝΤΚΟΕ υΝΙΤ) 

Καταχωρητές 

2.2- Οργάνωση μικροεπεξεργαστή 
Κύκλοι λειτουργίας μικροεπεξεργαστή 

2.3- ΒϋΓΓΕΚδ 

3.0-8ΟΓΤΨΑΚΕ 

3.1- Εντολές μνήμης ΕϋΑ, 8ΤΑ, Μνΐ 

3.2- Εντολές ολιαθητών ΜΟν, Αϋϋ, δυΒ, ΙΝΚ, ϋΟΚ 

3.3- Εντολές ΙϋΜΡ, ΟΑΓΓ 

3.4- Λογικές εντολές ΟΜΑ, ΑΝΑ, ΧΚΑ, ΑΝΙ, ΟΚΙ, ΧΚΙ 

3.5- Άλλες εντολές ΜΟΚ, ΗΕΤ, Ιη, ΟυΤ, ΚΑΕ, ΚΑΚ 

3.6- Τεχνικές για επικοινωνία ΟΡυ και περιφερειακών συσκευών 

(ίΝτεκκυρτδ) 

3.7- Γενικές εφαρμογές μικροεπεξεργαστών στην Ναυτιλία 

4.0-ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (3ΥΝΤΗΕ3Ι3ΕΚ) 

Ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση (νΟΟ). Διαιρέτης συχνότητας. 
Συγκριτής φάσης. Πρωτότυποι ταλαντωτές (συχνότητα αναφοράς). 
Φούρνος κρυστάλλων. Συνθέτης βρόγχου κλειδωμένης φάσης 
(ΡΙΧΡΗΑΟΕ ΕΟΟΚΕϋ Γ,ΟΟΡ): Βασικό διάγραμμα, ανάλυση του 
ΡΕΕ το ΡΕΕ στις ναυτικές επικοινωνίες. Το ΡΕΕ σε συστήματα ελέγχου 
και μετρήσεων. Μετατροπείς συχνότητας σε τάση και αντίστροφα. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ II 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟ¬ 
ΠΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ «ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟΥ» ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο 
της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας θα 
αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
Μ3Ι (μνήμη 3 σταδίων, ΕΑΤΟΗ αποκωδικοποιητής-αποκωδικοποιητ- 
ής προτεραιότητας). Μεταλλάκτης Α/Ο και Ό/Α. Μνήμη ΚΟΜ, ΚΑΜ 
και χειροκίνητος προγραμματιστής (μελέτη όλων των εξαρτημάτων 
που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μικροεπεξεργαστών, μετατροπή 
Ό/Α και Α/Ό, καθυστερήσεις και λανθασμένη μετατροπή. Διαχωριστής 
φορέων με οδηγό, κύκλος ανάγνωσης μνήμης, κύκλος εγγραφής, κύ¬ 
κλος και χρόνος πρόσβασης -ΚΟΜ- ακολουθιακές συσκευές, απομί¬ 
μηση ΚΟΜ με ΚΑΜ, προγραμματισμός ΡΚΟΜ, 


ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Χαρακτηριστικές των συσκευών εισό- 
δου-εξόδου. Κεντρική μνήμη του ΚΟΜ, ΚΑΜ, γραμμές προγραμματι¬ 
σμού συσκευών εισόδου/εξόδου. Πληκτρολόγιο και δεκαεξαδικός ενδεί- 
κτης. Προειδοποιητικό πρόγραμμα των 512 ΒΥΤΕ5. Μελέτη και έλεγ¬ 
χος καλής λειτουργίας. 

ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΡΕΕ): Μελέτη ταλαντωτή ελεγχόμε¬ 
νης τάσης, κρυσταλλικού ταλαντωτή, φωρατή φάσης, προγραμματι¬ 
σμένου διαιρέτη συχνότητας και φίλτρου χαμηλής ζώνης. Έλεγχος κα¬ 
λής λειτουργίας. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ 
(ΘΕΩΡΙΑ) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 100 ερωτήσεις με το σύστημα ΒΕΟΟΜ 
(πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
-Ηλεκτρικό πεδίο. 

-Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος. 

-Χαρακτηριστικές τιμές και παράσταση εναλλασσομένων μεγε¬ 
θών. 

-Ισχύς και ενέργεια Ε.Ρ. 

-Τριφασικά ρεύματα. 

2. ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

-Αγωγοί (Είδη και διατομές αγωγών, επιτρεπόμενες εντάσεις). 
-Είδη σωλήνων. 

-Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ασφάλειες, διακόπτες, ρευ¬ 
ματοδότες και ρευματολήπτες). 

-Πίνακες ανοικτής και κλειστής προσόψεως. 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 
-Γ ενικά. 

-Υπολογισμός ισχύος. 

-Υπολογισμός και έλεγχος διατομής αγωγών. 

-Συνδεσμολογία φωτιστικών, διακοπτών και ασφαλειών. 
-Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μαγειρείων, θερμοσιφώνων, θέρ¬ 
μανσης, κλιματισμού, εξαερισμού. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

-Αρχή λειτουργίας μηχανών, κατασκευαστική αναφορά. 
-Γεννήτριες Σ.Ρ και Ε.Ρ, παράλληλη λειτουργία γεννητριών. 
-Κινητήρες Σ.Ρ και Ε.Ρ. 

-Αναφορά στα συστήματα ηλεκτροκίνητων πηδαλίων, ανελκυστή¬ 
ρων, βαρούλκών, εργατών. 

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ 

Μαγνητικά τηλέφωνα, αυτόματα τηλέφωνα, τηλεφωνικά δίκτυα, τη¬ 
λεφωνικά κέντρα. 

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ 

7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Γενική αναφορά στα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟ¬ 
ΠΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ «ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟΥ» 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο 
της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ εξέτασης. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας θα 
αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
-Γενικά 

-Διακόπτες (μονοπολικός, μαχαιρωτός διακόπτης, διπολικός μαχαι- 
ρωτός διακόπτης μονής και διπλής ενέργειας, περιστροφικοί διακό¬ 
πτες). Αυτόματοι διακόπτες. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ! 
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-Ασφάλειες (κοχλιωτές, κυλινδρικές). 

-Καλώδια και κιβώτια διακλαδώσεων. 

2. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

-Σύνδεση και διακλάδωση αγωγών. 

-Ηλεκτροκόλυση. 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
-Εγκατάσταση και έλεγχος δικτύων. 

-Ηλεκτρολογικοί πίνακες, υποπίνακες. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

-Μέτρηση συχνότητας, ρύθμιση τάσεως και στροφών των ηλεκτρι¬ 
κών μηχανών. 

-Ανάλυση/επίδειξη λειτουργίας τριφασικών εναλλακτήρων, σύγχρο¬ 
νων κινητήρων, ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων, κινητήρων εναλ- 
λασσομένου ρεύματος με συλλέκτη μετατροπέων ανορθωτών. 
-Παράλληλη ζεύξη τριφασικών εναλλακτήρων. 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΑΣΕΩΝ 

-Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. 

-Περιοδικός καθαρισμός και έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών (λίπανση, 
συντήρηση μηχανικών μερών, συντήρηση συλλέκτη και δακτυλίων, 
εφαρμογή ψυκτρών, μέτρησης διακένων και μέτρηση μονώσεων). 

-Έλεγχος και αποκατάσταση ζημιών ηλεκτρικών δικτύων, δικτύων 
ασθενών ρευμάτων, τηλεφωνικών, ενδοσυνενόησης συναγερμών, και δι¬ 
κτύων βαρέων ρευμάτων). 

-Συντήρηση βοηθητικών συσκευών. 

-Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέντρων και συ¬ 
στημάτων ενδοσυνενόησης. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΦΟΡ- 
ΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ- 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ: 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑ ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση). ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ: Χειρισμός των συσκευών κέ¬ 
ντρου, έλεγχος καλής λειτουργίας τους, και συμπτωματολογία βλα- 
βών-επισκευές. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από 
το μέσο όρο της γραπτής και πρακτικής-προφορικής βαθμολογίας, 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά την διάρκεια των πρακτικών 
εφαρμογών και της εξάσκησης στις συσκευές και στα συστήματα του κέ¬ 
ντρου αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 
1.0-ΓΕΝΙΚΑ. 

1.1- Εισαγωγή. 

1.2- Ισχύον σύστημα και ανάγκη βελτίωσής του. 

1.3- Βασική ιδέα του παγκόσμιου συστήματος. 

1.4- Λειτουργίες του παγκόσμιου συστήματος. 

1.5- Συστήματα επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται στο παγκόσμιο 
ναυτιλιακά σύστημα κινδύνου και ασφάλειας. 

1.6- Απαιτήσεις εξοπλισμού πλοίων. 

1.7- Λειτουργικές διαδικασίες για αυτοματοποιημένες επικοινω¬ 
νίες. 

1.8- Δίκτυο επικοινωνιών μεταξύ ΚΣΔ για τον συντονισμό επιχειρή¬ 
σεων έρευνας και διάσωσης (5ΑΚ). ' 

1.9- Σχεδιασμός και εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστή¬ 
ματος κινδύνου και ασφάλειας. 

1.10- Συμπεράσματα. 

2.0-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α-ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΝΜΑΚ5ΑΤ 

2.1- Διαστημικός τομέας. 

2.2- Επίγειος παράκτιος σταθμός. 

2.3- Επίγειοι σταθμοί πλοίου (δΤΑΝΠΑΒΟ-Α και δΤΑΝΟΑΚϋ- 

0 ). 

Δέκτης αυξομειούμενης περιοχής επίγειου σταθμού πλοίου (ΕΟΟ). 

2.4- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΝΜΑΚδΑΤ 


-Συναγερμός κινδύνου προέλευσης πλοίου. 

-Συναγερμός κινδύνου προέλευσης ξηράς (προς Ε.Π.Σ. δΤΑΝϋΑΚ- 
ϋ-Α, μέσω του συστήματος ΕΟΟ, συναγερμός επικοινωνιών έρευνας 
και διάσωσης, υπηρεσία ΕΟΟ για την λήψη πληροφοριών Ναυτικής 
Ασφάλειας, Γενικές Ραδιοεπικοινωνίες). 

2.5- ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΙΚΒ ΖΩΝΗΣ I.. 
-Εισαγωγή-Γενική Περιγραφή του συστήματος. 

-Δορυφορικά ΕΡΙΚΒ5. 

Β-ΣΥΣΤΗΜΑ 003ΡΑ5 - δΑΚδΑΤ 

2.6- Γενικά 

2.7- Βασικός σχεδιασμός του συστήματος. 

2.8- Σύντομη περιγραφή των κυριοτέρων υποσυστημάτων (Συσκευές 
συναγερμού χρησιμοποιούμενες επί πλοίων, Διαστημικός Τομέας, Τερ¬ 
ματικές μονάδες τοπικού χρήστη. Κέντρο ελέγχου αποστολών). 

2.9- Λειτουργικές διαδικασίες (Γενικά, σύνθεση, μηνυμάτων). 

3.0-ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ (ΌδΟ) 

3.1- Γενικά. 

3.2- Βασική περιγραφή του συστήματος (Τεχνικά χαρακτηριστικά, 
Λειτουργικές Διαδικασίες). 

3.3- Συναγερμός κινδύνου. 

3.4- Επιβεβάίωση λήψης Συναγερμού Κινδύνου. 

3.5- Αναμεταβίβαση κινδύνου. 

3.6- Επανάληψη κλήσης κινδύνου. 

3.7- Λήψη ϋδΟ. 

3.8- Συσκευές ψηφιακής επιλογικής κλήσης επί των πλοίων. 

4.0-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝ¬ 
ΔΥΝΩΝ 

4.1- Γενικά 

4. 2 - Υπηρεσίες ΝΑνΤΕΧ. 

4.3- Υπηρεσίες μεγάλης εμβελείας 
α-μέσω δορυφόρου 

β-μέσω Η.Ε. 

5.0-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

5.1 -Επισήμανση όλων των άρθρων και διαδικασιών που μεταβάλλο¬ 
νται με την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

5.2- Νέα Διεθνής Σύμβαση 50ΓΑ3 (στο μέρος εκείνο που αφορά τις 
Ραδιοεπικοινωνίες). 

5.3- Χρησιμοποίηση και περιορισμοί των νέων συχνοτήτων που 
έχουν κατανεμηθεί από την ΙΤϋ. 

6.0-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

6.1- Εκπομπή και λήψη σημάτων συναγερμού. 

6.2- Εκπομπή και λήψη μηνυμάτων Κινδύνου Επείγοντος και Ασφά¬ 
λειας. 

6.3- Ανταπόκριση Κινδύνου, Επείγοντος και Ασφάλειας. 

6.4- Επί τόπου επικοινωνίες. 

6.5- Λήψη μηνυμάτων Μ3Ι (ΝΑνΤΕΧ, νΗΓ, ΜΓ, ΗΓ, ΕΟ<3). 

6.6- Συσκευές ΕΡΙΚΒδ και διαδικασίες ραδιοεντοπισμού. 

6.7- Λειτουργία των υποσυστημάτων του ΟΜϋδδ σαν ενιαίο σύ¬ 
στημα κινδύνου και Ασφάλειας. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΑΕ-ΤΚΑΝδϋυΟΕΒδ (ΘΕΩΡΙΑ- 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΦΟΡ- 
ΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ- 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑ ΒΕΟΟΜ (Πολλαπλή επιλογή, σωστό η; λάθος, περιληπτική 
απάντηση) και ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Σ.Α.Ε. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο 
της ΓΡΑΠΤΗΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ βαθμολογίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά την διάρκεια των πρακτικών 
εφαρμογών στο εργαστήριο Σ.Α.Ε του Κέντρου θα αντιστοιχεί ένας Κα- 
θηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ! 


-ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
-Αρχές σχεδίασης ΣΑΕ. ^Βασικά εξαρτήματα συστημάτων ΣΑΕ. 
(Σερβοενισχυτής. Συγχρονοσυστήματα. Δυναμοενισχυτής. Ταχογεν- 
νήτρια. Σερβοκινητήρας. Συγκριτής). 

-Πνευματικά συστήματα ΣΑΕ. 

-Υδραυλικά συστήματα ΣΑΕ. 

-Βαλβίδες ελέγχου υδραυλικών ΣΑΕ. 

-Εφαρμογές των μικροϋπολογιστών στα ΣΑΕ. 

-ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΣ (ΤΚΑΝδΟϋΟΕΚδ) 

-Μετατροπή θερμοκρασίας, πίεσης, στάθμης κλπ. ηλεκτρικά ανά¬ 
λογα. Μεταφορά ηλεκτρικού ανάλογου. 

-Εφαρμογές μορφοτροπέων στο πλοίο. 

-Μετρήσεις - Ελεγχος - Συναγερμός. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΠΟΥΔΗ 
Α-ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗΣ 

Τα μαθήματα που διδάσκονται κατά τις απογευματινές ώρες και πα- 
ρακολουθούνται προαιρετικά από σπουδαστές του τμήματος Ραδιοηλε- 
κτρονικοϋ Α τάξης και που έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους είναι: 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 



ΚΥΚΛΟΣ Α 


1 . 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

30 

2. 

ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 



ΠΛΟΙΟΥ 

20 

3. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

20 


ΚΥΚΛΟΣ Β 

70 

1 . 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

30 

2. 

ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 



ΠΛΟΙΟΥ 

20 

3. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗ¬ 



ΓΗΣΗΣ- 

20 


ΚΥΚΛΟΣ Γ 

70 

1 . 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

30 

2. 

ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΑΕ 

20 

3. 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 

20. 


70 


Β-ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗΣ 

Τα μαθήματα που διδάσκονται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουρ¬ 
γίας του τμήματος και παρακολουθούνται προαιρετικά από τους υποψη¬ 
φίους που έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους σε αυτά είναι: 


α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΣ Α 

1. ΑΓΓΛΙΚΑ 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕ 
ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 


ΚΥΚΛΟΣ Β 

1. ΑΓΓΛΙΚΑ 

2. ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑ¬ 
ΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ I 

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ 
ΣΤΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗ¬ 
ΓΗΣΗ 

71 



ΚΥΚΛΟΣ Γ · 


1 . 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

40 

2. 

ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑ¬ 
ΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ II 

10 

3. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ 

ΣΤΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙ¬ 
ΝΩΝΙΕΣ 

10 

4. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗ¬ 
ΓΗΣΗ 

11 
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ΚΥΚΛΟΣ Δ 


1 . 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

20 

2. 

ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

15 

3. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ 

ΣΤΑ Σ.Α.Ε ΚΑΙ ΟΜΌ53 

25 

4. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗ¬ 
ΓΗΣΗ 

11 



71 


1.0 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ (Ραδιοηλεκτρονικοί Α και Β τάξης) 

Για τους υποψηφίους ΡΗ-ΡΕ Α τάξης εξετάζεται στο τέλος του τρίτου 
κύκλου. 

Για τους υποψηφίους ΡΗ-ΡΕ Β τάξης εξετάζεται στο τέλος του τέταρ¬ 
του κύκλου, ή στον τρίτο κύκλο για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δί¬ 
πλωμα Ρ/ΙΑ τάξης μόνο, και δεν έχουν αποφοιτήσει από τον Δ κύκλο. 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: Ορθή μετάφραση 
20 στίχων τυπωμένου Αγγλικού κειμένου. Έκθεση στα Αγγλικά περί¬ 
που 20 στίχων επί σχετικού θέματος. Μετάφραση 20 τεχνικών όρων 
από Αγγλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕ¬ 
ΤΑΣΗ: Διερευνάται η ικανότητα των υποψηφίων στην επικοινωνία και 
στην ανάγνωση - κατανόηση τεχνικών κειμένων και Δ.Κ.Ρ. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

- Εισαγωγή και κατανόηση κειμένων σχετικά με την ειδικότητα 

- Συνομιλία 

- Τεχνική ορολογία και κείμενα 

- Κείμενα σχετικά με τις ραδιοεπικοινωνίες 

2.0-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙ¬ 
ΚΗΣ 

Κάλυψη ύλης και πρακτικών εφαρμογών σύμφωνα με εκτιμήσεις των 
διδασκόντων Καθηγητών και τις αδυναμίες των σπουδαστών. 

3.0-ΗΛΕΚΤΡ0ΝΙΚ0 ΣΧΕΔΙΟ 

3.1 - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (Γενικά περί ορθογωνίων και πολι¬ 
κών συντεταγμένων. Αποτύπωση στοιχείων. Χαρακτηριστικές λυχνιών 

- τρανζίστορ. Πολικά διαγράμματα. Πίνακες υπολογισμού). 

3.2 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (Τύποι διαγραμμάτων 
και χαρακτηριστικά τους. Συστήματα συμβολισμών. Πρότυπα σύμβολα 
ΑδΑ και ϋΙΝ. Συμβολισμοί καλωδιώσεων και συσκευών). 

■3.3 - ΤΥΠΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Διαίρεση χαρτιού σχεδίασης. Γενική 
διάταξη κυρίως σχεδίου. Σχεδίαση οχηματίκώνν διαγραμμάτων). 

3.4 - ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
(Ερμηνεία απλών εικονογραφικών διαγραμμάτων. Σχεδίαση σχηματι¬ 
κών διαγραμμάτων από εικονογραφικά. Ανάγνωση σύνθετων ηλεκτρι¬ 
κών διαγραμμάτων). 

4 - ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΟΙΟΥ (Ραδιοηλεκτρονικοί Α τάξης) 

Κάλυψη ύλης και πρακτικών εφαρμογών σύμφωνα με εκτιμήσεις 
των διδασκόντων Καθηγητών και τις αδυναμίες των σπουδαστών. 

5 - ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΕΩΝ ΠΛΟΙΟΥ (Ραδιοηλεκτρονικοί Α και Β τάξης) 

Κάλυψη ύλης και πρακτικών εφαρμογών σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
των διδασκόντων Καθηγητών και τις αδυναμίες των σπουδαστών. 

6 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ραδιοηλεκτρονικοί Α και Β τάξης) 


40 

20 
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α. Ηλεκτρολογικοί συμβολισμοί, γενικοί κανόνες για ηλεκτρολογικές 
σχεδιάσεις (παραδείγματα). 

β. Σχεδίαση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (παραδείγ¬ 
ματα). 

γ. Σχεδίαση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μηχανών 
εναλλασσόμενου ρεύματος (παραδείγματα). 

δ. Σχεδίαση συνδεσμολογία Μ/Τ, ανορθωτών, αυτομάτων διακο¬ 
πών (παραδείγματα). 

ε. Σχεδίαση, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (παραδείγ¬ 
ματα). 

7- ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕ (Ραδιοηλεκτρονικοί Α και Β τάξης) 

Κάλυψη ύλης και πρακτικών εφαρμογών σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
των διδασκόντων Καθηγητών και τις αδυναμίες των σπουδαστών. 

8- ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ Η/Τ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ραδιοηλεκτρονικοί Α 
και Β τάξης) 

Τρέξιμο προγραμμάτων και προγραμματισμός Η/Υ σε γλώσσα ΒΑ- 
510 - Α55ΕΜΒΕΥ. 

9- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (Ραδιοηλεκτρονικοί Α και 
Β τάξης) 

Κατασκευές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του διδάσκοντος Καθηγητή. 

1Ο-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚ¬ 
ΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ραδιοηλεκτρονικοί Α και Β τάξης) 

Γενικά. 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

Ή 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 


ΟΜΑΔΑ 


ΑΣΚΗΣΗ 



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 







ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ . 

ΤΜΗΜΑ . 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ... 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 

Γ-ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση). 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

νΟΕΤ—ΟΗΜ—ΑΜΡΕΚ. Νόμος ΟΗΜ. Ειδική αντίσταση. Ειδική 
αγωγιμότητά. Νόμοι ΚΙΚΟΗΟΓΓ'. 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Σύνδεση πυκνωτού. Ενέργεια πυκνωτού. 
ΗΜΙΤΟΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: Συχνότητα, περίοδος, μέση τιμή, ενερ¬ 
γός τιμή, φάση-διαφορά φάσης. 

ΕΠΑΓΩΓΗ: Επαγωγή εν σειρά και παράλληλα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Ρ. Κυμαινόμενο κύκλωμα εν 
σειρά και παράλληλα. 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ: Εισαγωγή, τύποι και κατασκευή μετασχη¬ 
ματιστών, λειτουργία μετασχηματιστών. Υστέρηση - Απώλειες - Από¬ 
δοση. Αυτομετασχηματιστές. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΛΥΧΝΙΕΣ: Θερμιονική εκπομπή. Διοδική, Τριοδική, Τετραοδική 
και Πενταοδική λυχνία. Λυχνίες πολλών ηλεκτροδίων. 

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ: Αγωγιμότητα ημιαγωγών. Προσμίξεις (ειδική αγω¬ 
γιμότητα από προσμίξεις). Επίδραση προσμίξεων Ρ και Ν. Επαφή ΡΝ. ’ 
ΔΙΟΔΟΣ: Χαρακτηριστική διόδου. Δίοδος ΖΕΝΕΚ. Δίοδος 
νΑΚΙΟΑΡ. 

ΤΚΑΝ5Ι8ΤΟΚ: Συνδεσμολογίες κοινού εκπομπού, κοινής βάσης και 
κοινού συλλέκτη. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Απλή ανόρθωση. Διπλή ανόρθωση. Ανόρθωση γέφυ¬ 
ρας. Εξομάλυνση και σταθεροποίηση τάσης. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 

ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟ¬ 
ΡΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 3 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ: 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση). ·’. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ: Χειρισμός και πρακτικές εφαρμογές 
στις Ραδιοτηλετυπικές εγκαταστάσεις του Κέντρου. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από 
το μέσο όρο της ΓΡΑΠΤΗΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ βαθ¬ 
μολογίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά τη διάρκεια των πρακτικών εφαρ¬ 
μογών και της εξάσκησης στις συσκευές και στα συστήματα του Κέ¬ 
ντρου αντιστοιχεί ένας καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

Α-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
1.0-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

- Διεθνή σύμβαση δΟΕΑδ - Διεθνείς κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών - 
εθνικοί κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών. 

- Υπόχρεα σε τηλ/κή εγκατάσταση πλοία - κατηγορίες πλοίων - τηλ/ 
κός εξοπλισμός πλοίου κατά κατηγορία - εξοπλισμός πλοίου για 
ΟΜϋδδ. 

- Υποχρεώσεις πλοιάρχου σχετικά με την τηλ/κή υπηρεσία του πλοίου 

- υποχρεώσεις χειριστού. 

- Πιστοποιητικά ασφάλειας ραδ/νιών - άδεια εγκατάστασης και λει¬ 
τουργίας τηλ/κού σταθμού πλοίου. 

- Παραβάσεις Δ.Κ.Ρ. - Κυρώσεις. 

2-ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

- Γ ενικοί όροι που χρησιμοποιούνται στις ναυτικές ραδιοεπικοινω¬ 
νίες. 

- Κατανομή συχνοτήτων στην κινητή ναυτική υπηρεσία - συχνότητες 
κλήσης και εργασίας - συνθήκες χρησιμοποίησης των συχνοτήτων - 
παρενοχλήσεις - μέτρα κατά των παρενοχλήσεων. 

- Διεθνή διακριτικά κλήσης και διεθνείς διακριτικός αριθμός κλήσης. 

- Ώρες εργασίας σταθμών της κινητής ναυτικής υπηρεσίας - σταθμοί 
ραδιοτηλεφωνίας - σταθμοί ΟΜϋδδ - σειρά προτεραιότητας ραδιοεπι¬ 
κοινωνιών. 

- Περίοδοι σιγής ραδιοτηλεφωνίας - υποχρεώσεις των σταθμών κατά 
την περίοδο σιγής. 

- Διεθνές φωνητικό αλφάβητο - διεθνής αριθμητικός κώδικας - διε¬ 
θνής κώδικας σημάτων - ναυτικό λεξιλόγιο ΙΜΟ - εγχειρίδια έρευνας 
και διάσωσης (ΙΜΟδΑΚ και ΜΕΚδΑΚ). 
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- Κατάλογοι κλήσεων πλοίου προς παράκτιο (ΤΓΟ ΕΙ8Τ). 

- Ημερολόγιο τηλεπικοινωνιακού σταθμού και τρόπος τήρησής του. 

- Πτυχία χειριστών στην κινητή ναυτική υπηρεσία. 

- Χρησιμοποιούμενα στη ραδιοτηλεπικοινωνιακή υπηρεσία του πλοίου 
βιβλία και εκδόσεις. 

3- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕ¬ 
ΦΩΝΙΑΣ 

- Συχνότητες. Προστασία συχνοτήτων. Φυλακές. Διαδικασίες επικοι¬ 
νωνιών κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας στη ραδιοτηλεφωνία. 

4- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ο Μ 1)55. 

- Συχνότητες - προστασία συχνοτήτων - φυλακές - διαδικασίες επι¬ 
κοινωνιών. 

- Συναγερμός κινδύνου - λήψη και επιβεβαίωση λήψης συναγερμού 
κινδύνου. 

- Ανταπόκριση κινδύνου. Επικοινωνίες συντονισμού έρευνας και διάσω¬ 
σης. Γενικές επικοινωνίες για ανταπόκριση κινδύνου. Επικοινωνίες με¬ 
ταξύ ΚΣΔ. Επιβολή σιγής. Επί τόπου επικοινωνίες. Σήματα εντοπισμού 
και εντοπισμός κινδυνεύοντος. 

5- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΜϋ55 

- Επικοινωνίες επείγοντος. Επικοινωνίες ασφάλειας. Χρήση άλλων συ¬ 
χνοτήτων για επικοινωνίες επείγοντος και ασφάλειας. Επικοινωνίες 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας μεταξύ πλοίων. Σήματα συναγερμού ΕΡΙΗΒ 
(δορυφορικού ΕΡΙΚΕ και ψηφιακής επιλογικής κλήσης. 

6- ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 

- Διαδικασίες επιλογικής κλήσης στην κινητή ναυτική υπηρεσία. Σύ¬ 
στημα ψηφιακής επιλογικής κλήσης. Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 
Μέθοδοι κλήσεων. Επιβεβαίωση κλήσεων. Προετοιμασία ανταπόκρι¬ 
σης· 

7- ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΙΑ 

- Διαδικασίες ανταπόκρισης με χρήση ραδιοτηλετυπίας. Χειροκίνητη 
και αυτόματη λειτουργία. Σύνθεση μηνυμάτων. Χρησιμοποιούμενες συ¬ 
χνότητες. 

,8-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

- Διαδικασίες ανταπόκρισης με χρήση ραδιοτηλεφωνίας (χειροκίνητη 
και αυτόματη λειτουργία). 

9-ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΡΑΔΙΟΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 
ΙΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- Οργάνωση υπηρεσίας. Έντυπα και καταστάσεις. Εκκαθάριση λογα¬ 
ριασμών. 

11-ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

- Παγκόσμια υπηρεσία μετάδοσης πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας. 
Χειροκίνητες υπηρεσίες. Αυτόματες υπηρεσίες. 

Β-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΑΔΙΟΘΕΩΡΙΑ 
Συχνότητες 

Διάδοση συχνοτήτων (ΜΕ - ΙΕ - ΗΓ - νΗΕ). 

Χρήση συχνοτήτων κατά περιοχή. 

ΜΕ - ΗΓ - ΙΕ - νΗΕ - υΗΕ - 8ΗΓ. 

Γενική περιγραφή πομπού - δέκτη. 

Γενική ανάλυση βαθμιδών τυπικής διάταξης πομπού (ΑΜ - ΕΜ). 
Γενική ανάλυση βαθμιδών τυπικής διάταξης δέκτη (ΑΜ - ΕΜ). 
Διαμόρφωση - ΑΜ - ΕΜ - 88Β - γενική περιγραφή. 

Διαμορφωτές - αποδιαμορφωτές ΑΜ - ΕΜ. 

ΜΟΟΕΜδ (κωδικοποιητές αποκωδικοποιητές) 

Ενίσχυση. Γενικές γνώσεις. 

Κεραίες - περιγραφή κυριοτέρων τύπων κεραιών. 

Τυπική εγκατάσταση ΜΕ περιγραφή. 

Τυπική εγκατάσταση ΗΕ περιγραφή. 

Τυπική εγκατάσταση νΗΕ περιγραφή. 

Χειρισμοί ανωτέρω εγκαταστάσεων. 

Γ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

-Συντονισμός πομπών 
-Συντονισμός δεκτών 


-Ρύθμιση κεραιών 

-Συναγερμοί κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας στη ραδιοτηλεφω¬ 
νία 

-Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κινδύνου, επείγοντος και ασφά¬ 
λειας 

-Διαδικασίες ανταπόκρισης κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας 

-Διαδικασίες εμπορικών ανταποκρίσεων 

-Λογιστική - Λογιστική ραδιοεπικοινωνιών - πρακτικές εφαρμο¬ 
γή- 

Δ-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

1. Συστήματα παλμών. Διεθνείς τηλετυπικές ταχύτητες. Επεξήγηση 
πληκτρολογίου. Αυτόματος αναγνώστης. Διατρητής. Διάτρηση ταινίας. 

2. Κωδικοποίηση πληροφορίας. Συστήματα επικοινωνίας (ΒΚΟΑϋ- 
ΟΑ8Τ €Β€ και 5Β0, ΑΚ<>). 

3. Μεταλλάκτης ΕδΚ (Επεξήγηση των διαφόρων ενδεικτικών λυ¬ 
χνιών και κομβίων της μονάδος αυτής). 

4. Επεξήγηση λειτουργίας των ραδιοτηλετυπικών συστημάτων του 
κέντρου. 

5. Πρακτικές εφαρμογές επί των ραδιοτηλετυπικών εγκαταστάσεων 
του κέντρου (είσοδος πλοίου προς παράκτιο και παράκτιου προς πλοίο). 
Διαδικασίες ραδιοτηλετυπικών κλήσεων ΑΚ(|), 8ΒΕ και ΟΒΟ. Απο¬ 
στολή τηλεγραφημάτων και μηνυμάτων δ/Γ και ϋΙϊΙΤΕΕ). Αυτόματη 
ραδιοτηλετυπική επικοινωνία (Εντολή ΑϋΤΟΤΧ). 

Ε-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

1.0. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΝΜΑΚ8ΑΤ 

1.1. —Γενικά (περιγραφή του συστήματος. Παρεχόμενες υπηρε¬ 
σίες. 

Δορυφόροι. Επίγειοι παράκτιοι σταθμοί - ΕΠΣ. Σταθμοί συντονιστές 
δικτύων - ΣΣΔ. Επίγειοι σταθμοί πλοίου - ΕΣΠ). Εγγραφή στο δορυ¬ 
φορικό σύστημα ΙΝΜΑΚ8ΑΤ. Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

2.0. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ δΤΑΝϋΑΚΟ-Α. 

Διαυλοποίηση 

Τύποι δορυφορικών καναλιών (κανάλια αίτησης. Κοινό κανάλι σημα¬ 
τοδότησης. Κανάλι σηματοδότησης. Κανάλια ΟΓΙΡΕΕΧ). 

2.1. Τηλεφωνική και ραδιοτηλετυπική υπηρεσία (σχηματισμός διε¬ 
θνούς αριθμού. Αυτόματες και χειροκίνητες κλήσεις. Κλήσεις υπηρεσια¬ 
κών πληροφοριών, τεχνικής βοήθειας και αναφοράς στίγματος. Κλή¬ 
σεις προέλευσης πλοίου και προέλευσης ξηράς. Κλήσεις δεδομένων και 
πανομοιότυπου). 

2.2. Υπηρεσίες κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. (Τηλεφωνικές 
και τηλετυπικές κλήσεις κινδύνυ, επείγοντος και ασφάλειας). 

2.3. Κατεύθυνση κεραίας. 

2.4. Λογιστική υπηρεσία. 

3.0. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ δΤΑΝϋΑΚϋ-0 

Γενική περιγραφή του συστήματος. Τύποι χρησιμοποιούμενων κανα¬ 
λιών. (Κοινό κανάλι σηματοδότησης, κανάλια σηματοδότησης ΣΣΔ/ 
ΕΠΣ και ΣΣΔ/ΣΣΔ, κανάλια σηματοδότησης ΕΣΠ). 

3.1. Υπηρεσίες του συστήματος (Κλήση επιλεγμένων πλοίων. Λήψη 
ομαδικών κλήσεων αυξομειούμενης περιοχής). 

3.2. Επίγειος σταθμός πλοίου - έγκριση δοκιμών. 

4.0. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

Πρακτικές εφαρμογές στο δορυφορικό σύστημα του Κέντρου (σήματα 
συναγερμού κινδύνου και ασφάλειας. Μεταβίβαση μηνυμάτων κινδύνου 
επείγοντος και ασφάλειας. Εκπομπή και λήψη συνήθων μηνυμάτων. 
Εμπορική ανταπόκριση). 

Οι παραπάνω εφαρμογές θα γίνονται ραδιοτηλετυπικά και ραδιοτη- 
λεφωνικά. 

ΣΤ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.0. Γενικά (Ισχύον σύστημα. Γενικά περί του νέου συστήματος. 
Χρησιμοποιούμενα συστήματα στο ΟΜϋδδ. Απαιτήσεις εξοπλισμού 
πλοίων. Δίκτυο επικοινωνιών ξηράς για συντονισμό - 8ΑΚ). 

2.0. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2.1. Γενικά περί των δορυφορικών συστημάτων και επικοινω¬ 
νιών. 

Δορυφορικό σύστημα ΙΝΜΑΚ8ΑΤ — ΕΡΙΚΒδ περιοχής Ε. 

2.2. Δορυφορικό σύστημα 008ΡΑ8 — 8ΑΚ8ΑΤ 
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Βασικός σχεδιασμός του συστήματος (συσκευές συναγερμού χρησι¬ 
μοποιούμενες επί πλοίων. Διαστημικός τομέας. Τερματικές μονάδες το¬ 
πικού χρήστη. Κέντρο ελέγχου αποστολών). ' 

Λειτουργικές διαδικασίες του συστήματος 
Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

3.0. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ (050). 

3.1. Γενικές πληροφορίες. Βασική περιγραφή του συστήματος. 
Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

3.2. Συναγερμός κινδύνου, επιβεβαίωση λήψης και επανάληψη. 

3.3. Λήψη 1)50 

3.4. Συσκευές ϋ50 επί πλοίων. 

4.0. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

4.1. Γενικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

4.2. Υπηρεσία ΝΑνΤΕΧ (γενικές πληροφορίες, σύνθεση μηνύματος 
ΝΑΥΤΕΧ). 

4.3. Υπηρεσίες μεγάλης εμβέλειας, 
α) μέσω δορυφόρου 

β) μέσω Η.Γ. 

5.0. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

5.1. Εκπομπή και λήψη σημάτων συναγερμού και μηνυμάτων κινδύ¬ 
νου, επείγοντος και ασφάλειας. 

5.2. Ανταπόκριση κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. 

5.3. Λήψη πληροφοριών Μ.5.1. 

5.4. Επί τόπου επικοινωνίες. 

5.5. Συσκευές ΕΡΙΚΒ5 και συσκευές ραδιοεντοπισμού. 

5.6. Λειτουργία των υποσυστημάτων του ΟΜϋ55 σαν ενιαίο σύ¬ 
στημα. 

5.7. Χρήση διεθνούς κώδικα σημάτων - ναυτικού λεξιλογίου ΙΜΟ - 
εγχειρίδια έρευνας και διάσωσης ΙΜ05ΑΚ και ΜΕΚ5ΑΚ. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7 

ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ¬ 
ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟ¬ 
ΡΙΚΗ (Ειδικά για τους υποψηφίους Πρακτικούς Πλοιάρχους, Κυβερνή¬ 
τες Α, Β και Γ τάξης και υποψηφίους Κυβερνήτες ρυμουλκών είναι μό¬ 
νον πρακτική - προφορική). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 1 ΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥ¬ 
ΣΤΗΜΑ ΒΕΟΟΜ (Πολλαπλής επιλογής, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση), και ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ στις Τηλεπικοινωνιακές 
εγκαταστάσεις του κέντρου. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει 
από το μέσο όρο της γραπτής και πρακτικής - προφορικής βαθμολο¬ 
γίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά τη διάρκεια των πρακτικών εφαρ¬ 
μογών και της εξάσκησης στις συσκευές και στα συστήματα του κέντρου 
αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

1.0 - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΊΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

1.1- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Α1 

- Γενικά περί ραδιοτηλεφώνων 

- Ηλεκτρικές πηγές τροφοδότησης 

- Συσσωρευτές (φόρτιση, εκφόρτιση, πρακτικές οδηγίες) 

- Γενικά περί πομπού, δέκτη και κεραίας 

- Συχνότητες εκπομπής και συχνότητες λήψης 

1.2 - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- 
ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

- Πιστοποιητικά ασφαλείας και επιθεώρησης 

- Ποιά πλοία υποχρεούνται την εγκατάσταση Ραδιοτηλεφώνων 

- Βιβλία και έγγραφα που πρέπει να φέρει ένα πλοίο με ραδιοτηλεφω- 
νική εγκατάσταση. 


1.3 - ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

- Γενικά περί των συχνοτήτων κινδύνου και ασφάλειας στην περιοχή 
Α1 

Χρήση των συχνοτήτων, 
α) Περίοδοι σιγής 

β) Σήματα κινδύνου, επίγοντος και ασφάλειας. Κάτω από ποιές συν¬ 
θήκες μεταβιβάζονται, τρόπος και χρόνος εκπομπής των σημάτων αυ¬ 
τών και επιβαλλόμενες ενέργειες κατά την εκπομπή και λήψη των ση¬ 
μάτων αυτών. 

Μηνύματα κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. 

- Κατάλογος κλήσεων πλοίου από παράκτιο (ΤΓ€ ΓΙ5Τ). 

1.4. - ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

- Ελληνικοί παράκτιοι (Συχνότητες κλήσεως και εργασίας, παροχές 
υπηρεσιών προς πλοίο για ανάγκες ιδιωτικής ανταπόκρισης και ασφα¬ 
λείας). 

- Παράκτιοι σταθμοί αλλοδαπής (Τρόπος ανεύρεσης των συχνοτήτων 
κλήσεως και εργασίας). 

- Συχνότητες που παρέχονται στα πλοία από το ΥΕΝ. 

1.5 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΣΧΕΤΙ¬ 
ΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Κ.Ρ) 

- Απόρρητο και εχεμήθεια ραδιοανταποκρίσεων 

- Εκμάθηση φωνητικού αλφαβήτου (Ελληνικό - Διεθνή) 

- Αμοιβά και εργαλεία 

1.6 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- Ραδιοτηλεγραφήματα (τιμολόγηση, ανάλυση μερών ενός ραδιοτηλε¬ 
γραφήματος, τρόπος μεταβιβάσεως, κατηγορίες ραδιοτηλεγραφημά¬ 
των) 

- Συνδιαλέξεις (κατηγορίες ραδιοτηλεγραφημάτων και ραδιοσυνδιαλέ- 
ξεων, τιμολόγηση, τρόπος ακυρώσεως και χρέωσης ραδιοτηλεγραφη¬ 
μάτων και ραδιοσυνδιαλέξεων) 

- Διαχείριση (είσπραξη τελών και σύνταξη καταστάσεων ραδιοτηλεφω- 
νικών ανταποκρίσεων) 

- Τήρηση βιβλίου ανταποκρίσεων 

2. 0 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Γενικές πληροφορίες. 

2.1 - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α - Γενικά περί ΙΝΜΑΚ5ΑΤ ΕΡΙΚΒ5 ζώνης Ε 
Β - ΣΥΣΤΗΜΑ 005ΡΑ5 - 5ΑΚ5ΑΤ 

- Γενικές πληροφορίες. 

- ΕΡΙΚΒ5, δορυφορικά ΕΡΙΚΒ5 

2.2 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ (ϋ50) 

Γενικές πληροφορίες. ϋ50 στις επικοινωνίες ασφάλειας και εμπορι¬ 
κής ανταπόκρισης. 

2.3 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

- Γενικές πληροφορίες 

- Υπηρεσίες ΝΑλΠΓΕΧ 

- Υπηρεσίες μεγάλης εμβέλειας 
α) μέσω δορυφόρων 

β) μέσω Η.Ε 


2.4 - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Α - Χειρισμός συσκευών που προβλέπονται στην περιοχή Α1 
Β - Χειρισμοί σε περιπτώσεις επείγοντος και ασφαλείας 
Γ - Χειρισμοί για εμπορική ανταπόκριση 


900 
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ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΟ 

(ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ - ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ - ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ - 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ - ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ) 

Αναλυτική ύλη και διάρκεια εξέτασης μαθημάτων για τους υποψή¬ 
φιους· Πλοιάρχους Γ τάξης και Ραδιοτηλεγραφητές Β τάξης. 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟ¬ 
ΡΙΚΗ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 3 ώρες και ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟ¬ 
ΦΟΡΙΚΗ κατά την κρίση της επιτροπής. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: 100 ερωτήσεις με το 
σύστημα ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιλη¬ 
πτική απάντηση) και ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ στις σχετι¬ 
κές εγκαταστάσεις και συσκευές του κέντρου. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος που προκύπτει 
από το μέσο όρο της γραπτής και πρακτικής - προφορικής βαθ¬ 
μολογίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά τη διάρκεια των πρακτικών εφαρμο¬ 
γών και της εξάσκησης στις συσκευές και στα συστήματα του κέ¬ 
ντρου αντιστοιχεί ένας καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ 

1) Γενικά σκοπός. 

2) Χρησιμοποίηση - ωφέλη. Περιγραφή ρυθμιστών. 

3) Αυτόματα πηδάλια διπλής μονάδος. 

4) Αναφορά σε πηδάλια 5ΡΕΚΚΥ - ΒΚΟΨΝ κλπ. (παλαιού τύπου). 

5) Περιγραφή και λειτουργία αυτόματου πηδαλίου ϋΕ(ΧΑ ΑΚΚΑ5. 

6) Πηδάλιο ΑΝδΟΗΙΙΤΖ. 

7) Σύγκριση με ϋΕ(ΧΑ ΑΚΚΑ5. 

8) Πρακτική εξάσκηση σπουδαστών. 

ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ 

1) Γενικά. 

2) Βήμα έλικας - ολίσθηση. 

3) Δρομόμετρα με (προπελάκι). 

4) Δρομόμετρα Δυναμικής πίεσης. 

5) Δρομόμετρα φαινομένου ΟΟΡΡΕΕΚ. 

6) Ηλεκτρομαγνητικά δρομόμετρα. 

ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ 

1. Γενικά. 

2. Συχνότητες λειτουργίας ΣΕΠ. 

3. Ταχύτης ήχου. 

4. Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. 

5. Μαγνητοσυστολή. 

6. Ρυθμιστές. 

7. Σφάλματα. 

8. Ψευδόηχοι. 

9. Είδη ενδεικτών. 

10. Μονάδες. 

11. Χρησιμότητα. 

, Β ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΓΥΡΟΠΙΞΙΔΕΣ 

1. θεωρία - γενικά. 

2. Αρχές λειτουργίας. 

3. Πλεονεκτήματα. 

4. Μειονεκτήματα. 

5. Ελεύθερο γυροσκόπιο - ιδιότητες. 

6. Ελεγχόμενο γυροσκόπιο 

7. Αποαβενόμενο γυροσκόπιο 

8. Συμπεριφορά ελεύθερου γυροσκοπίου στους πόλους και τα διάφορα 
πλάτη. 

9. Τρόποι ταχείας σταθεροποίησης στο βορρά. 

10. Σφάλμα πλάτους. 


11. Σφάλμα ταχύτητας. 

12. Γενικά σφάλματα (σταθερά μεταβλητά). 

13. Τρόποι διόρθωσης των σφαλμάτων. 

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ δΡΕΚΚΥ ΜΚ ΧΙΌ 

1) Γενική περιγραφή γυροπυξίδας. 

2) Αναφορά στα στοιχεία της μονάδας εγκατάστασης αυτής. 

3) Παρακολούθηση 

4) Μετάδοση. 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ 

1) Αναφορά στην εκκίνηση και κράτηση. 

2) Συνθήκες και έλεγχος καλής λειτουργίας της πυξίδας. 

3) Ανίχνευση βλαβώνι 

4) Τρόπος εκκίνησης κράτησης της πυξίδας. 

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ 5ΡΕΚΚΥ XX. 

1) Βασικές διαφορές από δΡΕΚΚΥ XIV. . 

Γ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ ΑΝδΟΗΙΙΤΖ δΤϋ IV. 

1) Περιγραφή των στοιχείων και μονάδων εγκατάστασης αυτής. 

2) Παρακολούθηση. 

3) Μετάδοση. 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1) Αναφορά στην εκκίνηση και κράτηση της πυξίδας. 

2) Συνθήκες λειτουργίας και έλεγχος καλής λειτουργίας της πυξίδος. 

3) Συντήρηση (τρόπος αλλαγής μείγματος). 

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ ΡΕΑΤΗ “ΝΑνίΟΑΤ δΤϋ IV” 

1) Βασικές διαφορές από ΑΝδΟΗΙΙΤΖ δΤϋ IV 

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ ΑΚΜΑ ΒΚΟΨΝ. 

1) Περιγραφή και λειτουργία. 

2) Εκκίνηση. 

3) Κράτηση. 

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ ΑΝδΟΗϋΤΖ δΤ VI 

1) Περιγραφή και λειτουργία. 

2) Εκκίνηση. 

3) Κράτηση. 

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ δΡΕΚΚΥ ΜΚ 37 

1) Περιγραφή, και λειτουργία. 

2) Εκκίνηση. 

3) Κράτηση. 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΥΞΙΔΕΣ 
ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ 

Μόνον για τους υποψηφίους Κ/Τ Β τάξης 

1 - Αρχή και λειτουργία ραδιογωνιομέτρου. Κεραίες Ρ/Γ σταθε¬ 
ρού και περιστρεφομένου πλαισίου. Κεραία έννοιας. Διαγράμματα λή¬ 
ψης από κεραίες ραδιογωνιομέτρου. Τρόπος άρσης αμφιβολίας 180 
μοιρών. 

2 - Τύποι ραδιογωνιομέτρων (οπτικής ή ακουστικής ένδειξης κα¬ 
θώς και με καθοδική λυχνία). Τύπος αυτόματης λήψης της ραδιόπτευ- 
σης. 

3 - Σφάλματα ραδιογωνιομέτρου, κέλυφους και υπερκατασκευα- 
σμάτων πλοίου (ΟΑΕΕΙΒΚΑΤΙΟΝ), πόλωσης και ακτογραμμής. Τρό¬ 
πος υπολογισμού και αντιστάθμιση αυτών. 

4 - Μετατροπή ραδιόπτευση σε λοξοδρομική. Εκλογή ραδιοφάρων 
για υπολογισμό στίγματος. 

5 - Ραδιοφάροι. Χαρακτηριστικά στοιχεία ραδιοφάρων. Χρήση κα¬ 
ταλόγων (ΕΙδΐ ΟΡ ΚΑϋΙΟδΙΟΝΑΕδ). Ταυτόχρονη εκπομπή ηχητι¬ 
κών κυμάτων προς υπολογισμό στίγματος με διόπτευση και απόσταση. 
Ραδιοφάροι κατευθυνόμενης εκπομπής. 
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6 - Παράκτιοι ραδιογωνιομετρικοί σταθμοί. Διαδικασία συνεννόη¬ 
σης και λήψης ραδιοπτεύσεων από αυτούς. 

7 - Πρακτική επί των ραδιογωνιόμετρων εξάσκηση για εξοικείωση 
των σπουδαστών. 

Το μάθημα αυτό θα διδάσκεται στον ίδιο χρόνο με τα υπόλοιπα μαθή¬ 
ματα του τμήματος αυτού κατά τις απογευματινές ώρες και σε χρόνο 
που θα προσδιορίζεται από την Διεύθυνση Σπουδών. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ¬ 
ΣΗΣ 


Υπόδειγμα 1 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗΣ 

Υπόδειγμα 2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β ΤΑΞΗΣ 

Υπόδειγμα 3 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗ¬ 
ΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υπόδειγμα 4 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗ¬ 
ΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗ¬ 
ΣΗΣ 

Υπόδειγμα 5 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗ- 
ΛΕΓΡΑΦΗΤΟΥ Α ΤΑΞΗΣ 

Υπόδειγμα 6 - ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Υπόδειγμα 7 - ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
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